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Mensaje del Director 


STAMOS viviendo en un am- 
biente de inquietud material y 
espiritual agobiante. Sobre to- 
do en el sector del trabajo se 
notan los efectos de la conjura 

del capitalismo, que ve, en toda or- 
ganización obrera un conglomerado 
de sospechosos a los que se debe ex- 
terminar, utilizando todos los me- 
dios, desde el de la sonrisa hipócri- 
ta, que permite infiltrar el veneno, 
hasta los de más violenta ejecución. 
El ambiente está impregnado de mal- 
querencia hacia los trabajadores, con- 
tra los que se conspira abiertamen- 
te. Ahí están, como casos especifi- 
cos que no dejan lugar a dudas, los 
problemas de los teléfonos, bahía, 
Puerto Tarafa, Sarrá, “El Encanto”, 
“La Casa Grande”, Ten Cents, ete., 
etc. No importa que hasta el Tribu- 
nal Supremo hayá fallado favorable- 


mente el caso de los huelguistas de. 


la Cuban Telephone Company. Esta 
empresa, soberbia y orgullosa, con- 
tando con la complicidad de los fun- 
cionarios cubanos que debieran er- 
guirse contra sus desafueros, se ha 
burlado de todo y de todos, hasta lo- 
grar alcanzar una modificación al 
fallo del Tribunal Supremo, modifi- 
cación impuesta en un Consejo de Se- 
cretarios que no tiene potestad para 
ello. ¿Desde cuándo los secretarios 
gozan el privilegio de enmendar los 
fallos de los Tribunales? El Supremo 
ordenó el reingreso al trabajo de los 
huelguistas, sin especificaciones es- 
peciales y ahora el Consejo de Secre- 
tarios redacta un Decreto-ley impo- 
sibilitando ejercer ese derecho a más 
de cuarenta compañeros considerados 
como “saboteadores”. ¿Cuándo se les 
señaló por sus nombres? ¿Cuándo se 
“les formó causa por tal antecedente? 
En ningún momento. La empresa 
imperialista quiere más víctimas y 
señala un número (40), como' antes 
señalara otro (80), pero sin indicar 
categóricamente, en ningún momento, 
a los individuos objeto de tal acusa- 


ción. Sin embargo, el Consejo de Se- 
cretarios, por un -Decreto, reconoce 
la existencia de estos cuarenta cul- 
pables y los condena a morirse de 
hambre para complacer a la compa- 
ñía, pero no dicen ni el gobierno ni 
la compañía quiénes son estos cua- 
renta culpables y, sin embargo, “se 
castiga” el caso, pero no intervienen 
en ello los tribunales de justicia, con 
lo cual se comete un grave delito de 
prevaricación. Y es que no existen 
tales culpables, sino que solamente 
se trata de dar oportunidad a que la 
empresa “escoja sus víctimas” para 
solazarse con su crueldad proverbial. 

En lugar de hacerse justicia a los 
huelguistas de la Cuban Telephone 
Company, se les ha hecho víctimas 
de una nueva jugada, tan artera co- 
mo deleznable. 

Desde hace años no se produce en 
Cuba un movimiento de huelga en 
que se hayan realizado actos de he- 
roísmo como este de los compañeros 
telefonistas. Meses y meses en la lu- 
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cha, frente a situaciones verdadera- 
mente terribles, no han logrado 
amortiguar su entusiasmo y su opti- 
mismo. Así lo ha presenciado la Ha- 
bana toda en la memorable jornada 
que iniciaron para entrar en el edi- 
ficio de la Compañía y ocupar sus 
puestos, acción admirable que impi- 
dió la boca de los fusiles y las bom- 
bas lacrimógenas. ¡Pero si esa noble 
legión no pudo llegar hasta las puer- 
tas de la Compañía insolente, en 
cambio se adentró en el corazón del 
pueblo que presenció la “proeza, iden- 
tificándose con los héroes, ante los 
cuales el proletariado se descubre 
emocionado, solidarizándose en el 
problema, no importa el tiempo y los 
sacrificios que demande! 

En los muelles de la bahía de la 
Habana ocurre algo parecido. La Co- 
misión de Inteligencia, discutiendo 
ante el juez en propiedad, puso de 
manifiesto todo el desarrollo del pro- 
blema, desde el instante en que por 
una resolución de la Secretaría del 
Trabajo se ordenaba el derecho de re- 
greso al trabajo a los obreros anti- 
guos. El juez, con los antecedentes 
del caso, falló reconociendo el dere- 
cho de estos obreros; pero no se ha 
podido llevar a la práctica la reso- 
lución, porque a ello se oponen los 
intereses de los navieros y.los de los 
rompehuelgas, esa nueva calamidad 
social que ha sustituído al porrismo 
machadista rara bochorno de la “re- 
volución” que “dice” triunfó en Cuba 
cuando se fugó Machado. 

En Puerto Tarafa igualmente se 
reconoció el derecho al trabajo a los 
compañeros de la Delegación núme- 
ro 2, que solidariamente atendían a 
la viuda del compañero Enrique Va- 
rona; pero todos estos derechos han 
sido hollados, dejando en el 'ambien- 
te un sedimento de revancha que 
aprovechará la primer oportunidad 
que se presente para manifestarse. 

En todas partes se hostiliza, se 
maltrata, se destruyen las organiza- 
ciones obreras, en tanto se alienta, 
se protege, se eleva a la categoría 
de “heneméritos” a los. rompehuel- 
gas, planta maldita que siempre se 
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consideró como lo más despreciable 
y dañino, z 

De las minas de Matahambre nos 
llegan noticias que acusan un verda- 
dero estado de esclavitud, pues se 
somete a los “trabajadores a los más 
rudos vejámenes y las más insolen- 
tes explotaciones. De todas partes, 
en fin, nos llegan clamores de la cru- 
zada contra los obreros y las orga- 
nizaciones, en tanto se dan toda cla- 
se de garantías, satisfacciones y ven- 
tajas al capital, cuyos representan- 
tes obtienen cuanto solicitan rápida- 
mente, en tanto los obreros, personal 
o colectivamente, se ven privados 
hasta de los más elementales dere- 
chos, ¡Ahí están las prisiones para 
atestiguarlo y el número de causas: 
incoadas y hasta los confinamien- 
tos, que han retornado, para hacer- 
nos vivir de nuevo el ambiente colo: 
nial con todo lo que de más infaman- 
te tenía! 

Se nos está acorralando; se nos es- 
tá conduciendo a una situación en 
la cual o sucumbimos por inanición o 
recabamos nuestros derechos em- 
pleando los procedimientos que las 
necesidades demanden. 

Las huelgas de “El Encanto” y 
“La Casa Grande”, los Ten Cents, 
teléfonos, bahía, etc., etc., entre las 
cuales se cuenta la que nosotros sos- 
tenemos contra la matriz de la reac- 
ción, 'esto es, el “Diario de la Mari- 
na”, deben ser ganadas por los tra- 
bajadores, no importa el tiempo y los 
sacrificios que fueren necesarios. Tal 
vez la victoria no esté tan lejana co- 
mo aparece en la superficie de los 
acontecimientos. Machado, cuando se 
creía más seguro, cayó. Y como nos- 
otros no podemos rechazar las po- 
sibilidades futuras, pensamos tam- 
bién que el día menos pensado se li- 
quidan estos problemas con una vic- 
toria completa y rotunda por nues- 
tra parte. 

¡Y entonces veremos en qué cue- 
vas se meten los nuevos porristas 
que, haciendo de rompehuelgas, re- 
memoran entre nosotros a los gue- 
rrilleros que servían al gobierno es- 
pañol, cuando en la manigua se lu- 
chába bravamente por la indeven- 
dencia de Cuba que tódavía no dis- 
frutamos! 

El mensaje de este mes se ha ins- 
pirado en el ambiente que vivimos. 
¡Ojalá que el del próximo resulte, 
por efecto de los acontecimientos, un 
canto de júbilo a la justicia, a la li- 
bertad, al triunfo de nuestras rei- 
vindicaciones, conquistadas por nues- 
tros esfuerzos y conservadas por 
nuestra cohesión, nuestra solidari- 
dad y nuestro espíritu de sacrificio, 
que ha sido siempre nuestro mayor 

estandarte moral! 


















tamente, sin consideración alguna, no impor- 
ta lo que tienen pagado. 

Año tras año han venido los tenedores de 
solares a plazos librando una diaria bata- 
lla para pagar sus adeudos y, cuando presu- 
mían que para ellos se abría un paréntesis 
en que les fuese posible resolver el proble- 
ma, los abogados de las compañías les plan- 
tean, sin consideración alguna, una serie de 
pleitos para despojarlos de un derecho que 
han adquirido por los antecedentes que apun- 
tamos. - 

En una sociedad como la actual en que 
no se tiene derecho ni al pedazo de tierra 
que sirve de sepultura, no es raro que ocu- 
rran las anomalías que señalamos en rela- 
ción con los tenedores de solares a plazos. 


De España llegan noticias extraordinarias 
en relación con el ambiente revolucionario 
que allí predomina, Los cables traen milla- 
res de noticias en que se adivinan los for- 
midables relieves del gesto reivindicador que 
ha comenzado a desarrollarse. No sabemos si 
cuando salga esta publicación el problema 


se presente completamente definido; pero en 
los instantes en que hacemos estas líneas, se 
perfilan claramente los arrestos de la volun- 
tad revolucionaria que, cansada de timos, 
busca sus lógicos caminos para estructurar 
una nueva sociedad, de acuerdo con la psi- 
cología de dicho pueblo. 

¡Caleulad lo que significará para el conti- 
nente americano la revolución española! 
Unidos e identificadós los hombres del Nue- 
vo Mundo con los de la nación descubridora, 
en cuanto a ideología se refiere, el sacudi- 
miento español señalará un punto decisivo 
que marcará el derrotero a seguir a estos 
pueblos de América, esclavos de los caciques 
criollos y de los imperialismos endémicos. 

¿Hasta dónde lMegará la influencia del ue- 
tual movimiento revolucionario español? 

Otra vez repetimos, como lo haría un me- 
xicuno cien por cien: ¡quién lo sabe, señor! 


*. +. +4 


A todo hay quien gane. 

Ya le salieron competidores a José Manuel 
Castillo y n Irún. Diariamente el trust de la 
prensa de Cuba realiza diversas rifitas por 
medio del cupón inserto en las distintas edi- 
ciones de sus periódicos, que dejan *“ehiqui- 
titos*” a los magnates de las rifas que «alu- 
dimos, 

¿Por qué no se nombran periodistas **ho- 
noris causa?” a Castillo, a Irún y demás sa 
télites que tiran de la oreja de Jorge? 

Merece un *“*ponehe de honor??, en los sa- 
lones de la Asociación de Repórters, el pro- 
pulsor del trust periodístico. 


E 


Del Paraguay llegan noticias relaciona- 
das con la estúpida matanza que, desde ha- 
ce varios años, se realiza ante la parsimo- 
via del mando que no se conmueve ni pro- 
testa. 

Bolivianos y paraguayos se exterminan mu- 
tuamente en defensa de los intereses impe- 
rialistas de empresas americanas e. inglesas, 
al extremo que sobre Tós campos han queda: 
do muertos millares de niños de catorce y 
quince años. 

Dentro de poco no quedarán ni en Para- 
guay ni en Bolivia más que inválidos, res- 
tos de poblaciones que se inmolaron ante el 
Dios Mercurio, al servicio de entidades im- 
perialistas que se atribuyen el derecho a la 
explotación del Chaco, región donde se su- 
pone abunda el petróleo, 

Si ese coraje de paraguayos y bolivianos 
se empleara en libertarse de la explotación 
capitalista estarían justificados tales heroís: 
mos; pero destrozarse recíprocamente en de- 
fensa de accionistas que ni por asomo ex: 
ponen el “*pellejo”” en la contienda, es le 
más bestial y lastimosa de las actitudes. 


” * * e 


Los tenedores de solares a plazos están 
sufriendo la más terrible de las torturas 
Tras los sinsabores inenarrables para pagar 
los plazos en una época de tantas vicisitudes 
como fué la machadista en que no se tra- 


bajaba, ahora los quieren desplazar violen- 






















* * * 


El problema del escalafón es el más ceañ- 


dente entre nosotros. Indudablemente que 
constituye un motivo propio para que todos 
los compañeros opinen. Pero lo que no re- 
sulta conveniente, bajo ningún punto de yis- 
ta, es que se rehuya la obligación de ceon- 
currir a la Unión para tratar el asunto y se 
utilice el comentario volandero para restar 
fuerza moral a la misma. 


Indudablemente que el escalafón es ma- 
lo, mientras no se tiene trabajo, pero cuan- 


do se obtiene, desaparecen como por encan- 
to 
en las entrañas del problema con las man- 
gas remangadas hasta los codos, como dijera . 


los motivos de resentimiento. Entremos 


Martí, y con iniciativas y buenas intencio- 
nes ““desenrrollemos?” el **rollo”” que moti- 


va estos comentarios, hechos con guarapo y 


limón para que resulten más agradábles. 


* * * 


En el club deportivo **P, Fernández?” fue- 
ron detenidos y más tarde puestos en liber- 
tad, varios señores propietarios de talleres ti- 
pográficos. ¿Objeto de la reunión? ¡Quién lo 
sabe, señor! 

Pero los que *feonocemos el paño?”?, de- 
ducimos que nada favorable a los trabajado- 
res se iba a tratar en dicha reunión. Segu- 
ramente que los eternos enemigos del prole- 
tariado se iban «a emboscar para “darnos 
alguna sorpresa??, 

Hay que estar ojo avizor, porque, desgra- 
ciadamente, entre nuestras propias filas hay 
muchas mentalidades que piensan tal como 
si fuesen patronos y esos son los peones de 
que siempre se valieron los explotadores pa- 
ra asestarnos sus aletazos, tal como si se 
tratase de tiburones. ó 


* * »* 


En los días pasados en que se declaró la 
huelga general, Bejucal envió, como 3e en- 
vían las reses, en completo hacinamiento. 
cien rompehuelgas para trabajar en los mue- 
lles. Ese dato, unido a los antecedentes que 
de Bejucal poseemos en relación con la huel- 
ga tabacalera, colocan a dicho pueblo en una 
situación vergonzosa que seguramente se 
tendrá en cuenta en los días futuros, Ya no 
se conforman con trabajar como rompehuel- 
gas en la industria del tabaco, sino que **ex- 
portan?” rompehuelgas dondequiera que sur- 
ja un conflicto entre el Capital y el Tra- 
bajo. 

Bejueal, por ello, es sinónimo de “*eseupi:- 
dera?”, 77 





DR. MANUEL MARTINEZ PEREZ 
Médico Cirujano 
Consultas de 12 a 2 y de 5 a 7 
(Gratis para los miembros de la Unión 
Sindical de Artes Gráficas) 
Neptuno 216, altos, esq. a Soledad 
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se se LAS MAQUINAS DE IMPRIMIR Y 


El desarrollo que la máquina 
de imprimir ha experimentado 
en los cien años últimos es enor- 
me. De las primitivas prensas de 
madera a las modernas rotativas 
que imprimen setenta y cinco 
mil ejemplares por hora media 
un abismo. Pero lo sorprendente 
no son sólo los progresos de la 
máquina de imprimir en el siglo 
último, sino el estancamiento en 
que el invento de Gutenberg es- 
tuvo en sus tres primeros siglos. 

La primera prensa era de ma- 
der, : y el cuadro y el tornillo es- 
taban unidos por cuerdas de tri- 
pa. Hasta principios del siglo 
diecinueve todas las modificacio- 
nes introducidas en tan sencilla 
máquina se redujeron a reempla- 


zar las cuerdas de tripa por cre-" 


malleras de hierro y el cuadro y 
la platina, de madera y de pie- 
dra respectivamente, por un cua- 
dro y una platina fundidos. 

La primera prensa metálica 
fué construída en el año 1797 
por un mecánico norteamericano 
llamado Elymer. 

Pero con estas modificaciones 
la impresión no ganó lo más mí- 
nimo en velocidad. El entintado 
de la forma había de realizarse 

' a mano y esto imprimía a la ope- 
ración tal lentitud, que el tiraje 
de la mejor prensa no pasaba de 
cien ejemplares por hora. 

El entintado mecánico tuvo su 
cuna en Inglaterra gracias al in- 
vento de Federico Koening que 
empleó un rodillo de piel de va- 
ca para embadurnar de tinta la 
forma de un modo automático. 

Y fué el mismo Koening, en 
colaboración con su compatriota 
Stuttgart, el que construyó la 
primera prensa de funcionamien- 
to mecánico, con la cual era po- 
sible alcanzar un tiraje de ocho- 
cientos ejemplares por hora. 

Introducida esta máquina en 
Francia, los mecánicos franceses 


T. 8. 4. G. (Organo Oficial de la Unión Sindical de Artes Gráficas) 


Impresión del primer libro alemán en el año 1461, según 
cuadro de Fernando Rethbart. 


construyeron otras por su cuenta 
que rivalizaron- con las importa- 
das, Ocurría todo este -en los co- 
mienzos del siglo XIX, y en 1829 
se construyeron, sobre los planos 
de Gaveanse, las primeras má- 
quinas para imprimir periódicos, 

Otros construetores contribu- 
yeron efigazmente al desarrollo 
de la máquina de imprimir, con 
nuevos modelos, siempre más 
perfectos que los anteriores, y 


por fin Dutartre ideó un tipo de” 


máquina de gran precisión en la 
que apuntaban todas las venta 
jas de las máquinas planas mo- 
dernas. en 
Al acelerarse, de un modo go- 
neral, el ritmo de la vida, los 
constructores, estimulados y apre- 
miados por los impresores, diri- 


semejantes””. 


na para hacer un bien a alguno de sus 


gieron sus-esfuerzos A aumentar 
la velocidad de las máquinas y 
así surgió la primera rotativa, 
inventada por el americano Hoe 
y patentada en el año 1862, 

El francés Marinoni, 
años después, construía en Fran 
cia una máquina rotativa con la 
que se imprimió *“Le Petit Jour- 
nal”?, máquina que fué modifica- 
da en 1871, de modo que fué po- 
sible aplicarle el papel en bobi- 
nas. Pero la velocidad de esta 
máquina fué superada al año si- 
guiente por la de “Le Moniteur 
Universel””, construída por Julic 
Derriey y que puede considerarse 
como el tipo definitivo de la ro- 
tativa moderna, Sin embargo, no 
han cesado de introducirse mo- 
difieaciones hasta llegar a la po- 


cinco 


1909 


Mejor sería reunirse para hacer el 
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tente rotativa actual, tan perfec- 
ta, que además de imprimir pe- 
riódicos de sesenta y cuatro pá- 
ginas a razón de setenta y cinco 
mil ejemplares por hora, éstos sa- 
len de la máquina cortados, ple- 
gados, cosidos y contados por 
veinticineo, es decir: en  dis- 
posición de ponerse a la venta. 

Al mismo tiempo que se im- 
primía una mayor velocidad al 
tiraje, se estudiaba el modo de 
acelerar el ritmo de la composi- 
ción. El resultado fué la inven- 
ción de las máquinas de compo- 
ner—*“linotypes?”, **monotypes””, 
ete,—, con las que hay operarios 
que alcanzan velocidades de on- 
ec a doce mil letras por hora. 


La primera máquina de com- 
poner fué construída por el ca- 
jista danés Cristián Lorensen en 
el año 1850, Esta máquina ofre- 
cía múltiples imperfecciones, qua 
desaparecieron en parte gracias 
a los trabajos de Tohrne, pero e? 
sin que pudiera compararse, ni 
mucho menos, con las modernas 
máquinas de componer. 


Después de algunos otros ensn- 
y0s, no más felices; se inventó la 
máquina de fundir tipos y líneas, 
y fué el wurtemburgués Ottmar 
Mergenthaler el que resolvió de- 
finitivamente el problema 
su “*Lynotype””, 

La fusión de la imprenta y la 
litografía ha contribuído al de- 
sarrollo de las artes gráficas y 
las ha embellecido notablemente, 

Y así hemos llegado, desde las 
humildes imprentas de antaño, a 
estos grandes talleres modernos, 
algunos tan magníficos y enor- 
mes, que no sería exagerado dar- 
les el nombre de palacios de im. 
primir. : 


con 


(Del ““Boletín del Gremio de 
Artes Gráficas de Santa Cruz da 
Tenerife?”, Canarias). 


FRANCISCO FERRER 


GUARDIA 1934 


El hombre que se propone realizar 
un bien todos los días, encuentra la 
oportunidad para ello, Lo que más pro- 
duce el hombre a su paso siempre es 
el mal. Diariamente comete algún da- 
ño, tal como si llevase como consigna, 
de su vida esa fatalidad. Sin embargo, 
es mucho más fácil producir el bien, 
aunque ni siquiera se dé cuenta del 
mismo el que lo recibe, 

Martí dijo: '“Los niños deben reu- 
nirse por lo menos una vez por sema- 


bien a todos, ya que todos estamos ne- 
cesitados de ello. 

La Humanidad ha recibido tanto mal 
desde que el hombre hizo su aparición 
sobre el planeta Tierra, que impone. 
bajo imperativo categórico, la colecti- 
vilización del bien, prodigado también 
colectivamente. 

Unicamente así se obtendría la rei- 
vindicación moral que, indudablemen- 
te, todos necesitamos para sentirnos 
tranquilos en el fuero interno, 


El día 25 de Octubre se cumplen 25 
años del fusilamiento en el tristemen- 
> célebre Castillo de Montjuich, Bar- 
celona, de esta gran figura libertaria, 
fundador de la Escuela Moderna o Ra- 
cionalista, 


Al conmemorar el .luetuoso aconte- 
cimiento, debemos poner en alto el co- 
razón y procurar, dentro de nuestras 
fuerzas, seguir el brillante ejemplo de 
su vida, ofrendada a la Libertad. 
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ACLARACION SOBRE LA HUELGA 
GENERAL Y NUESTRA 
ACTUACION 


Cumpliendo un acuerdo del Pleno 
Sindical de que se hiciera -pública una 
amplia explicación de la actuación de 
la Unión Sindical de Artes Gráficas en 
la pasada huelga general, para evitar 
torcidas interpretaciones, vamos a rela- 
tar lo siguiente: 

No obstante los rumores de huelga 
general existentes, lo cierto es que la no- 
tificación oficial invitándonos para apo- 
yar el movimiento nos fué hecha pocos 
días antes del señalado para el mismo. 
Tan pronto se tuvo conocimiento exacto 
del asunto, este Ejecutivo hizo investi- 
gaciones ante las colectividades de ma- 
yor importancia para conocer de una 
manera cierta cual era su actitud frente 
al movimiento, llegando a la conclusión 
de que existía un verdadero estado de 
confusión en la mayoría de las más im- 
portantes colectividades obreras, por la 
forma en que éste había sido preparado. 
Citado ¿on urgencia-el Pleno Sindical e 
invitados al mismo todos los miembros de 
los Ejecutivos Seccionales se les infor- 
mó del resultado de las investigaciones 
que se habían hecho y, después de un 
amplio debate, se determinó “acordar en 
principio el apoyo a la huelga general 
haciendo un referendum entre todos los 
miembros del Sindicato”? y dada la si- 
“tuación tan confusa que se presentaba 
en las filas del proletariado, “autorizar 
al Ejecutivo para que señalase la línea a 
seguir de acuerdo con las circunstancias, 
declarando el Pleno en sesión perma- 
nente””, 

Este Pleno fué celebrado el día cinco 
de Octubre, es decir, dos días antes de 
la fecha señalada para la huelga, debi- 
do, como antes decimos, a la forma in- 
tempestiva con que nos fué dada a co- 
nocer, No obstante los acuerdos tomados 
y la autorización dada al Ejecutivo, se 
determinó volverse a reunirsal otro día, 
invitándose no ya tan sólo a los miem- 
bros del Pleno y Ejecutivos Seccionales, 
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“llevado a la práctica. Ya está funcionando con sus nocivos resultados. 
Todos los trusts son perjudiciales y todos funcionan entre nosotros con 
impunidad completa. El de la carne, el de la leche, el de las medicinas, 

el del carbón, etc., etc. ¡Y ahora el de los periódicos! En la funesta época ma- 
chadista, Wifredo Fernández, a la vera de Palacio, trató de controlar la 
prensa con el doble objeto de hacer una campaña gubernamental standard, 
para servir mejor los intereses de la corte. El intento se frustró y, más tarde, 
se quiso impulsar sin que tampoco pudiese alcanzar éxito, Pero ahora ha sido 
posible la operación, figurando en ella los mismos personajes, menos Wifredo, 
y con iguales orientaciones gubernamentales para servir mejor los intereses — 
de la vieja política y los del capitalismo. 

Todo trust resulta nocivo a la sociedad; pero ninguno como el de la pren- 
sa que se desarrolla para- amordazar el pensamiento, dificultando la exposición 
de ideas a los que no estén conformes con las orientaciones de las esferas gu- 
bernamentales. El trusts periodístico se convierte, de hecho, en un instrumen- 
to de tortura moral, por cuanto sirve para prestar sus servicios a los 
tes, que tienen que utilizarle para continuar trotando sobre el pueblo. El trust 
periodístico es como un nuevo poder que se erige con la complicidad de los 
e rcacalos del mismo (toda kr delas de pl ore e y 

o o es o de 
de la sociedad impunemente. pe : a 

Con la existencia del trust periodístico podrán operar, con mucha mayor 
arrogancia, los demás trusts, siempre que se pongan a bien con éste, por lo 
cual resulta más lesivo que ningún otro a los intereses morales y materiales 
de la sociedad. - 

Como la trayectoria de todo trust se proyecta centralizando y controlan- 
do el negocio a que se especializa, el de la prensa ha comenzado sus maquina- 
ciones adquiriendo el material tipográfico que existe en la capital para con- 
trolar completamente el negocio, imposibilitando la salida de 'otras publica- 
ciones que, para hacerlo, tendrían que adquirir la maquinaria fuera, cosa que 
embarga tiempo y dinero. Así se ha dado un golpe contundente a la oposición 
política, dejando el campo libre al trust para negociar con el gobierno las pro- 
pagandas que crean necesarias, estandarizándolas bajo el más grosero de los 
imperativos económicos. 

( Jamás se había dado un golpe tán audaz en Cuba a la libre emisión del 
pensamiento. Jamás se habían llevado las lucubraciones mercantiles a un te- 
rreno tan deleznable. Porque el trust de la prensa no sólo acusa una inmora- 
lidad extravagante y repulsiva, sino que rebaja el nivel de la profesión a un 
grado ínfimo, por cuanto presupone un desplazamiento total de la personali- 
dad del repórter, el redactor, etc., al vincularse el éxito de la empresa a los 
ingresos forzosos por la falta de competencia, así como a lo más denigrante 
que ya estamos contemplando: el periódico convertido en una vulgar y des- 
carnada papeleta de rifa, que rivaliza, con mayor impunidad, con los banque- 


sd trust periodístico, que se incubó en la época machadista, al fin se ha 


' ros de bolita y de charada que diariamente, también, realizan sus operaciones, 


en' tanto la mentalidad del pueblo sufre una quiebra que servirá para alber- 
gar en las prisiones a gran número de desgraciados, víctimas de tales orienta- 
ciones malsanas. + , 
¿Para qué servirá la profesión de periodista de predominar la nue 
dalidad que el trust está desarrollando? Ni la perra de la; Prensa de du 


ba, ni la de Repórters han dicho nada acerca de ésto. De esa gran responsabi. * 


lidad moral que tienen ante la sociedad no han hecho uso, dejando desarrollar 


el trust que, indudablemente, terminará por afectar seriamente a la profesión, 
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sino también a todos los delegados de 
talleres para que conocieran y fiscali- 
zaran el resultado del referendum, €s- 
eucharan los últimos informes llegados 
al Sindicato de la verdadera situación 
dentro del proletariado, resultado de la 
amplísima información llevada a cabo 
por el Ejecutivo Sindical, con completa 
honradez y sin apasionamientos de clase 
alguna, y determinaran definitivamente 
sobre el asunto de acuerdo con el refe- 
















rendum y la situación existente. En” es- 
ta reunión, que resuitó bastante nume- 
rosa, no tan sólo por el gran número de 
delegados que acudieron a la misma, si- 
no también por el gran número de com- 
pañeros qúe asistieron y los cuales tu- 
vieron libertad completa para expresar 


sus opiniones y puntos de vista, se acor- 


dó comenzar la huelga de 24 horas a las 
doce meridiano del día siete, si efecti- 
vamente se viera que era una huelga 


formal por el número de organizaciones 
de base que la secundaran, como así su- 
cedió, aunque no en toda la magnitud 
que debió haber sido. Esta misma de- 
terminación fué tomada por importan- 
tísimas organizaciones que esfudiaban 
con detenimiento el estado de confusión 
reinante, midiendo sus pasos para no 
caer en un fracaso del cual hubieran he- 
cho responsables a sus Directivas y pu- 
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reduciéndola a límites inverosímiles y ridículos. Centralizado el negocio, in- 
mediatamente se rebajarán las nóminas, reduciéndose el personal tanto de ta- 
lleres como de redacción y, por consecuencia, el número de periodistas dismi- 
nuirá aun más de lo que está hoy día, aumentándose el desempleo, con todas 
las puertas cerradas por efecto del acaparamiento de maquinaria que el trust 
está haciendo ''no para publicar más periódicos que los actuales, sino para 
impedir que salgan a la luz competidores””. Así hacen siempre los trusts, con 
daño manifiesto para los trabajadores, para los consumidores y para la socie- 
dad en general. Pero ahora el daño llega al clímax, afectando al pueblo en lo 
material y a la profesión de periodistas en particular, cuando la prensa se 
convierta en hoja diaria de billetes que servirán para crear hábitos funestos 
y, al mismo tiempo, para servir los intereses del capital y del gobierno reac- 
cionario, de una manera más uniforme y con mayor despliegue de impunidad. 

Seguramente que muy pronto el trust de la prensa, contando con la abun- 
dancia de brazos ociosos que producirá su centralización y su control, inicia- 
rá su acometida contra los obreros organizados, eje alrededor del cual ha gi- 
rado, principalmente, la operación. Desarrollada la.idea en el cubil de Prado 
y Teniente Rey, no puede haberse inspirado sino en la necesidad de enfilar 
sus baterías envenenadas contra las organizaciones obreras, entre las cuales 
figura la Unión Sindical de Artes Gráficas, a la que se pretende, por todos 
los -medios, no importa cuáles fueren, eliminar del campo de la lucha, Y si- 
guiendo la curva marcada por la ceguera capitalista, el resto de las organiza- 
ciones deberá sufrir iguales consecuencias. 

Por nuestra parte, sentimos la honda satisfacción de haber denunciado 
el hecho y expuesto ante la picota pública las maniobras de los organizadores 
del trust. Nuestra responsabilidad moral cesó desde el instante que no nos 
solidarizamos con tamaña ignominia, Y en el mañana, cuando se haga el ba- 
lance de esta época, podremos colocar la ceniza en la frente de los que, como 
los avestruces, metieron las cabezas bajo las alas para no ver el peligro, pre- 
cisamente por saber que el peligro existía. 

La Unión Sindical de Artes Gráficas no se hace cómplice de ese gran de- 
lito moral que se ha cometido, al permitirse que se standarice el pensamiento, 
-cerrándose las puertas a toda posible manifestación de ideas impresas, así co- 
mo ante el aumento de desempleo que significa la centralización y control del 
negocio, que tenderá, lógicamente, a sacar las mayores utilidades con el menor 
gasto posible, no importa el veneno mortal que se dé al pueblo y el hambra 
que se produzca en los hogares por el desplazamiento de brazos que se opera- 
rá indefectiblemente, 

De igual manera la Unión Sindical de Artes Gráficas se ha erguido contra 
esa manifiesta prostitución de la prensa, que convierte a la hoja que diariamen- 
te entrará en los hogares en una verdadera! mesalina de la letra impresa, al su- 
bordinar todo su interés al número de la rifa que llevará cada ejemplar. 

Protestamos en nombre de la cultura, de la libertad del pensamiento y 
de la ética periodística y advertimos a las organizaciones obreras del lazo co- 
rredizo que se ha preparado para destruirlas, como querían “Afirmación Na- 
cional”, como quieren los Rivero y todos los elementos reaccionarios que aquí 
se desarrollan como el marabú en los campos de Cuba. 

El trust de la prensa constituye un foco de infección moral más peligroso 
que las epidemias y más repugnante que los reptiles. 

De ahí nuestra repulsa y el grito de alerta que hemos lanzado para ad- 
vertir del peligro a la sociedad toda que, seguramente, no se ha dado cuenta 
de lo que significa esa ““emboscada'” que con el nombre de trust de la prensa 
se acaba de formar en franca complicidad gubernamental, puesto que se dió 
a conocer después de amplia y sospechosa entrevista celebrada en el propio 
palacio presidencial, donde los émulos de Fernando VII, con audacia y Cinis- 
mo, tratan de modelar la mentalidad del pueblo para que al paso de los tira.- 
nos grite servilmente: ¡vivan las caenas! 
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dieran acarrearles graves males- a la 
Colectividad, 

Es pertinente aclarar que el resul- 
tado del referendum arrojó una peque- 
ña mayoría a favor de la huelga, en pro- 

_ porción al número de votantes. Y si se 
tiene en cuenta que en la huelga gene- 
ral anterior a esta última el referendum 
corrido arrojó una mayoría abrumadora 
a favor de la misma, la cual, como se 
recordará resultó un fracaso, y del cual 
se hizo responsable al Ejecytivo Sindi- 
cal que se vió obligado a presentar su 
renuncia en vista de las .acerbas e in- 


HA 





justas críticas que se le dirigieron por 
la mayoría de los asociados, siendo es- 
to el mayor motivo que obligó a actuar 
con toda cautela, a más de que el movi- 
miento se presentaba vacilante, por la 
falta de cohesión entre las principales 
colectividades obreras por luchas ideo- 
lógicas y de preponderancia que mantie- 
nen en una forma desleal y que está dan- 
do por resultado un grave daño para la 
noble causa de los trabajadores, ajenos, 
en su mayoría, a esta guerra sin cuartel 
entronizada por dirigentes de los dis- 
tintos bandos en que se han dividido. 
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Confiamos en que llegará el momento 
en «que todos se darán cuenta de su ce- 
guera perjudicial y se unan, por encima 
de sus pasiones-o de sus criterios pefso- 
nales, para dar paso a una verdadera or- 
sanización del proletariado con que po- 
damos hacer frente a la tiranía y abu- 
sos de patronos y gobernantes. 


Por la Unión Sindical de Artes Grá- 
ficas, 


EL EJECUTIVO SINDICAL. 





ULTIMA HORA 


Manifiesto de la Huelga 
de la Secretaría del 
Trabajo 


A LA OPINION PUBLICA 


Los empleados de la Secretaría del Traba- 
jo, después de vencido el plazo, que de acuer- 
do con nosotros, fijó el señor Secretario del, 
Ramo para subsanar las injusticias cometidas, 
según él por error, en el día de hoy hemos 
declarado un movimiento de brazos caídos 
áurante 48 horas, en cuyo tiempo esperamos 
será resuelto este problema por el señor Se- 
cretario, 


Se rumoraba que una de dichas cesantías 
había tenido lugar a exigencias del Frente 
Unico Universitario; entrevistados tres de 
los cinco delegados oficiales, nos hicieron en- 
trega del siguiente escrito: 


, 


““Los abajo firmantes, delegados oficiales 
del Estudiantado Universitario, correspon: 
diente a las tres Facultades ante el Consejo 
Supremo de la Universidad, hacemos constar 
que los estudiantes en ninguna de sus asam- 
bleas ni grupo que pueda tener carácter ofi- 
cial a los efectos del respaldo de la masa, 
han tomado acuerdos en el sentido de ges- 
tionar empleos públicos en nombre del estu- 


diantado para ningún estudiante determina- 
do y mucho menos se han dado comisiones 
para que consintiendo en la separación de un 


empleado que cumpla eon su deber se emplee 
a otro, por el hecho de que lo necesita, ya 
que este espíritu injusto nunca puede ser el 
que anima a los estudiantes de la Universi- 
dad. Y para que se utilice por quienes lo ne- 
cesiten, firmamos el presente en la Habana, 
a 1% de Octubre de 1934, haciendo constar 


además que los estudiantes que están ac- 
tuando en contra de lo expuesto van contra 
los principios que la Universidad propaga y 


defiende”*.—(f.) Manuel Lozano. — Heraclio 
Rovenzó.—Heriberto Valdivia. 


Los empleados públicos esperamos ser res- 
petados en nuestros puestos, debido a la efi- 
ciencia y cumplimiento de nuestras obliga- 
ciones. No deseamos seguir siendo juguetes 
de bastardos intereseg políticos, pues llegará 
el momento en que habrá funcionario que 
dirá como el extirano: *“*No serán respetados 
en sus puestos los capaces, sino los incondi- 
cionales”?. 


Hasta ahora, ante el clamor de justicia, se 
nos responde «que seremos desplazados de 
nuestros empleos si sostenemos nuestra digna 
actitud. ' 

LA COMISION DE PRENSA. 
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nero desde que se acuña hasta que se 
gasta, porque en todas sus transmi- 
graciones inspira constantemente 
al género humano amor a él”, * 

Aquí Voltaire comete el mismo 
error que los filósofos y economistas 
espiritualistas, acusando al dinero de 
todos los males sociales. Su siglo no 
fué el siglo diecinueve que conoció a 
las ciencias naturales muy desarrolla- 
das. 

Si los romanos aumentaron su te- 
rritorio conquistando a sus vecinos 
antes de acuñar monedas de plata, no 
es el dinero precisamente la causa del 
robo social, puesto que se ha robado 
sin dinero, Si Julio César, como Napo- 
león, contaban con el dinero para te- 
ner soldados y robar tesoros, era por- 
que éstos se consideraban genios, ilu- 
minados y protegidos por la providen- 
cia, y consideraban al dinero tan in- 
fluyente y poderoso como la misma 
providencia que les dictaminaba sus 
acciones sociales en desarrollar e im- 
pulsar la guerra, el incendio y la des- 
trucción, el robo y el saqueo y el pi-. 
llaje, y el derramamiento de sangre a 
torrente. Los famosos y fabulosos te- 





El compañero Gregorio Marrero, uno de los más positivos valores morales y 
culturales de los trabajadores, ha escrito un interesantísimo trabajo, dividido en 
cinco partes, sobre el tan debatido problema del dinero. 

Para solaz de nuestros compañeros, comenzamos a publicarlo en”“este número. 





EL DINERO: 


1 
Su primera manifestación 


Dinero es una idea que en la vida|saban el oro y la plata. Aún en esa 
moderna hasta los niños tienen pre- | época y anterior a ella, el oro y la pla- 
sente. Moralistas y poetas siempre|ta tenían un valor simbólico y teoló- 
han considerado el dinero de diversos | gico, puesto que eran los metales prin- 
modos: unos lo acusan de ser la cau-|cipales con que se decoraban los tem- 
sa, de todos los vicios y de todas las | plos, cuando se adoraban los cuerpos 
.maldades; otros de ser el instrumen-| celestes. Los templos del Perú, dedi- 
to de todo progreso y de toda civiliza- | cados al Dios Sol, competían en es- 
ción. Pero el dinero siempre fué con- | plendor con los templos de Babilonia 
siderado de tener algo sobrenatu-|al mismo Dios astral. Tanto en Babi- 
ral, algo providencial; como un talis-|lonia como en el Perú el oro -simboli- 
mán, un arréglalotodo, con eficacia |zaba al sol y la plata a la luna, por lo 
sobrehumana. Por esta razón se reco- | que se consideraban estos metales co- 
ge del ambiente, en estos críticos días, | mo sagrados, y no se usaban en otra 
la opinión de que el dinero impulsa | cosa, sino en el decorado de estas di- 
“grandemente el intercambio de pro-|vinidades, con la peculiaridad de que 
ductos comerciales y que, como capi- | valorizaban al oro de un dieciseis a un 
tal, hace posible el desarrollo de la | veinte sobre la plata, casi lo mismo 
producción enorme de la sociedad; de | que hoy. - — |soros de Sesostris, de Creso, de Ciro 
que el dinero es la fuerza de la circu- Voltaire pregunta: “¿cómo vivie-|y del mismo Salomón no hubieran 
lación, el creador de las actividades | ron los romanos durante el reinado de ¡existido, si éstos no hubieran contado 
industriales, el productor de todos los | Rómulo? Tenían un Júpiter de made- [con grandes extensiones de tierras, 
valores. La teoría de la productividad |ra de encina mal tallada, chozas por|grandes cantidades de propiedades e 
del dinero- descansa en un proceso | palacios, ponían un puñado de paja a| inmenso número de esclavos, porque 
mental muy parecido al del libre al-|la punta de un bastón para que les|los magnates y sus mandatarios de 
bedrío y de la concepción de la ley mo- | sirviera de estandarte y no tenían ni|las Galias, Alemania, Dinamarca, Po- 
ral, independiente del tiempo y del es- | una moneda de plata en el bolsillo. [lonia y Rusia, vivían tan pomposa y 
pacio, que regula todas nuestras ac-| Con tres o cuatro libras de cobre de | opulentamente como Sesostris, Creso, 
ciones sobre la superficie de la tierra | diez o doce onzas compraban un toro. | Ciro y Nabucodonosor, “sin tesoros, 
con el tiempo y con el espacio. Un|Compraban lo que necesitaban en el | porque poseían tierras, propiedades y 
concepto ascético, místico y supersti- | mercado lo mismo que hoy, y los hom-| esclavos. El mismo Voltaire explica 
cioso. Resultando que el dinero es tan | bres, como en todos los tiempos, se [donde fué a parar el oro y la plata que 
inútil en desarrollar o impulsar las | alimentaban, se vestían y vivían bajo [España sacó en las conquistas de Mé- 
actividades industriales, como la pro-| techado. Los romanos, que eran, más [xico y el Perú, a los bolsillos de los 
videncia en afectar la ley moral y el [pobres que los pueblos vecinos, subyu-|franceses, ingleses y holandeses, que 
desenvolvimiento social. Está probaúo |garon a éstos y aumentaron su terri- | comerciaban con los productos de sus 
que en las sociedades primitivas no |torio de día en día durante cerca de|manufacturas, y a la India para pagar 
existía dinero alguno y, sin embargo, | quinientos años antes de acuñar mo-[las especierias, el algodón, el salitre, 
desarrollaban todas las actividades | nedas de plata”. el azúcar candi, el té, telas, diaman- 
industriales en la Jucha por la subsis-| “Con tal de que se gane en el cam-|tes y monos. Pero resulta que este co- 
tencia, como bien lo demuestran las |bio de las cosas necesarias para la vi-|mercio de que habla Voltaire, existía 
tribus americanas que todavía se en-|da, se comercia siempre y nada im-|próspero antes del descubrimiento de 
cuentran en estado primitivo, como|porta que la ganancia se haga en con- | América y estaba controlado por Ve- 
las tribus africanas y los esquimales. [chas o en papel. El oro y la plata sólo [necia, a través de Egipto y por Portu- 
Aun en los períodos más avanzados | han prevalecido a la larga en todas |gal por medio del Cabo de Buena Es- 
de la evolución social, no había dine- | partes porque son los metales más es- | peranza, causa de la exploración de 
ro, a pesar de haber estado ya muy |casos. En Asia empezaron a funcionar | Colón buscando una ruta a la India 
desarrollada la vanidad del ornato, El|las primeras fábricas de moneda de |por el Oeste. La prosperidad que obtu- 
origen del dinero no fué una necesi- |esos dos metales porque el Asia fué la | vo este comercio después del descubri- 
dad, sino una vanidad: la del ornato. [cuna de todas las artes”. miento, no fué debido exclusivamen- 
Todos los investigadores llegan a la| Si Rómulo comenzó las conquistas |te por el oro y la plata americana, si- * 
conclusión que el primer dinero que| romanas sin monedas de plata, Julio[no por los nuevos mercados que se 
existió fué de conchas, o de ámbar y |César las terminó con monedas de oro, ofrecieron. Tan es así, que la moneda 
de cobre, este último con mayor va-| diciendo: “con dinero se tienen solda-|de oro que menos se ha gastado, por 
lor, puesto que servía para los instru-|dos, y con soldados se roba dinero”. [su poca circulación, han sido los do- 
mentos de pesca, caza y guerra, No se | Por lo que Voltaire termina su capítu- |blones españoles. a 
habla de dinero ni de moneda en la |lo sobre el dinero con el siguiente pá-| - España no se arruinaba porque se 
guerra de Troya, aunque en ella pe-|rrafo: le fuera de las manos el oro y la plata 
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mexicana y peruana en el comercio 
con las otras naciones, vino arruinarse 
cuando perdió sus colonias, sus pro- 
piedades. Lo mismo le sucede a los 
individuos, cuando no tienen propie- 
dades se encuentran arruinados, así 
le pasa al proletariado. 

Es verdad que en tiempo de los fa- 
raones había poco oro y poca plata y 
lo poco que había de estos metales 
lo tenían ellos, dueños y señores del 
mundo conocido; el resto no tenía 
nada, y si acaso, muy poco de los 
otros metales inferiores. Pero de lo 
que se puede estar seguro es de que 
nunca hubo más oro ni más plata, ni 
aún hoy, más cantidad que durante 
el período del descubrimiento de 
América y la Revolución francesa, y 
de esa fecha acá el oro y la plata se 
ha venido usando del mismo modo 
que se emplearon los tesoros del im- 
perio persa y del imperio romano, 
parte. en guerras [internacionales y 
guerras civiles, y parte por los bandi- 
dos en la búsqueda de prosélitos. 

Darío hubiera dado a Alejandro to- 
dos sus tesoros; pero Alejandro lo 
que quería eran sus dominios. Los 
cartagineses hubieran dado a los ro- 
manos todas sus riquezas metálicas 

y de pedrerías; pero los romanos 
querían sus posesiones, su tráfico 
industrial y comercial. La guerra 
mundial no surgió porque los alema- 
nes quisieran el oro inglés, o los in- 
gleses el oro alemán, sino por el do- 
minio del mercado mundial, por pro- 
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PRACTICA SINDICAL 


En toda huelga lo elemental es for- 
mar varios comités, numerados, para 
actuar privadamente si las necesida- 
des lo demandan. De esa manera, los 
miembros de los comités, por su or- 
den cronológico, establecen contacto 
con los delegados, de manera que és- 
tos, a su vez, estén en contacto con 
los personales de los talleres, para 
que se conozca cuánto ocurre y no se 
produzca la confusión y la duda en 
los huelguistas. 

Si la huelga es general o en coope- 
ración con otras organizaciones, se es- 
tablecerán comités de tales organis- 
mos, a la vez que cada una crea los 
suyos para mantener la comunicación 
y la cohesión. El comité de las orga- 
nizaciones en huelga se comunicará 
con los comités de cada una y éstos 
con los delegados para que todos los 
asociados estén al corriente de lo que 
ocurre. Se deberán publicar boleti- 
nes por el Comité de Huelga para que 
no falten noticias del movimiento. Y 
se ha de tener actividad y tacto pa- 
ra dar las órdenes de paro y de rea- 
nudación del trabajo. Todo refere- 
dum debe encabezarse ampliamente, 
para dejar satisfechos a todos, El re- 
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piedades que producen riquezas, 
abundancia y confort para unos 
cuantos, y hambre, miseria, impoten- 
cia y opresión para la inmensa ma- 
voría del género humano. No es el 


dinero el que impulsa las industrias, 


son las actividades industriales socia- 
les las que hacen circular el dinero, 
porque desde el desarrollo evolutivo 
industrial se ha venido dividiendo el 
trabajo, y el dinero ha sido la úni- 
ca mercancía cambiable por cualquier 
clase o cantidad, desde la más gran- 
de hasta la más insignificante, de las 
otras mercancías necesarias a la sub- 
sistencia del hombre. 

No es el dinero, ni mucho ni poco, 
ni de oro ni de plata ni de papel la 
causa de la presente crisis general 
que se está sufriendo amargamente, 
ni tampoco podrá el dinero traernos 
la prosperidad, porque el dinero está 
tan centralizado y concentrado como 
las riquezas naturales, como la ma- 
quinaria y los implementos de traba- 
jo por las grandes corporaciones que 
monopolizan todas las industrias de 
las actividades sociales. 

No es el.dinero la causa de la gran 
crisis, sino el monopolio de la propie- 
dad privada, y no serán los monopo- 
lizadores de la propiedad privada con 
su dinero quienes nos traigan la pros- 
peridad tan deseada; los expropiados 
son los únicos capaces de semejante 
empresa. 


En el próximo número publicaremos el se- 
gundo capítulo. 


sultado del referendum debe comu- 
nicarse a los talleres, poniendo a dis- 
posición de los personales las bole- 
tas para si desean examinarlas. El 
votante de un referendum debe fir- 
mar, con nombre y apellido, cuando 
diga Sí o No. 

Después de toda huelga. debe ha- 
cerse un análisis para sacar conse- 
cuencias de la misma. Y este análi- 
sis enviarse a los talleres. 

Todo lo que se aparte de estas 
prácticas sindicales perjudica gran- 
demente a las organizaciones, ya que 
se coloca a los personales en situa- 
ción de irresponsabilidad ante los 
acontecimientos, viéndose perplejos 
en lo que deban realizar. 





FRANCISCO VILLAMISAR 
RIVERA 


Desde el próximo número empeza- 
remos a publicar una serie de artícu- 
los, tendientes a recordar a la presen- 
te generación tipográfica la labor de 
varios antiguos compañeros, ya desa- 
parecidos, que lucharon bravamente 
por el engrandecimiento de la Confe- 
deración Tipográfica y de la Asocia- 
ción de Tipógrafos en General. 

El compañero Francisco Villamisa: 
Rivera ocupará el primer lugar. 


— o ——— 
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“*Puerto Rico en la Línea'”, por Manuel 
Marsal.—Un valioso volumen en que se tra- 
tar, de manera precisa y oportuna, los di- 
versog aspectos de la situación de Puerto 
Rico, el pueblo hermano que sufre, bajo la 
bota imperialista, la más cruel de las cruci- 
fixiones. Este libro de Marsal es una valiosa 
contribución a la bibliografía antiimperialis- 
ta, tan rica ya en ejemplares valiosos, donde 
encontrará un lugar prominente este que se 
ha publicado recientemente en nuestra ciu- 
dad que, dicho sea de paso, ya está adquirien- 
do el *“cachet'' de población donde las edi- 
toriales pueden desenvolverse airadamente, 
sobre todo las editoriales de cuestiones so- 
ciales. ¿Por qué ha de venir siempre del ex- 
terior lo que aquí podemos imprimir? 

**Puerto Rico en la Línea'” es una espe- 
cie de manual del perfecto autiimperialista, 
en cuya biblioteca no debe faltar. 

En este número publicamos el aspecto eco- 
nómico de Puerto Rico, que constituye uno 
de los capítulos de dicho volumen. Demás es- 
tá decir que recomendamos, sinceramente, su 
lectura, a la vez que damos las gracias al 
fraternal compañero, por el ejemplar que nos 
remitiera, cariñosamente dedicado. 


—_9——— 
NUESTRO PESAME 


Se lo damos muy sentido al compa- 
ñero Alejandro Cabanas, por el recien- 
te fallecimiento de su padre, ocurrido 
en esta eapital. 

—_—__—_———— 


LAS MORDAZAS ACTUALES 


La candela por un lado y el aceite de ri- 





cino por otro, están siendo empleados como 
medios **definitivos”” para establecer en Cu- 
ba la *“Paz de Varsovia??, 


¡A todo hay quien gane, dirán los porris- 
tas de Machado, que se ven ridículamente 
disminuídos por estos nuevos “*sostenedores 
del orden??! 

A Galileo también le vejaron y le **casti- 
garon*” en forma parecida, para que no pro- 
pagara la verdad acerca de la rotación de la 
Tierra, Sin embargo, Galileo, a pesar de to- 
do y sobre todo, exclamó finalmente: *““E 
pur si muove??, 

Y así sucederá siempre. 

¡Hasta un hombre de la iglesia, Fray 
Agustín, exclamó en cierta ocasión: “Ea 
verdad debe decirse aunque sea objeto de 
escándalo ??, 

La verdad siempre se abrirá paso, por en- 
cima de todos los tiranos y todas las tira- 
nías. 





Compañero: Cuando recibas el Bole- 
tín léelo, y si encuentras alguna defi- 
ciencia, particípalo a la dirección. 










DRA. ZOILA E. PINTO 


Enfermedades de Mujeres y Niños 
Exclusivamente 


Consultas de 1 a 5 p. m. 
Virtudes 166-A, bajos. — Habana. 


A 55 A 2 0 2 2020KÉKÉKÉKÉÁ 





Página 8 


Jecciónde Cajislas de Obra- 


A cargo de FRANCISCO LOPEZ 


LA HUELGA GENERAL 


La huelga general efectuada el pa- 
sado día 8 de Octubre, convocada por 
la Confederación Nacional Obrera de 
Cuba y en la cual participó la Unión 
Sindical de Artes Gráficas, ha consti- 
tuído, sin duda alguna, un rotundo 
triunfo para el heroico proletariado 
de Cuba, a pesar de que nuestros ene- 
migos de clase se empeñan en demos- 
trar lo contrario desde las columnas 
de la prensa burguesa, distinguiéndo- 
se especialmente en esta campaña el 
ultrareacionario “Diario de la Ma- 
rina” y el órgano de la organización 
hitleriana ABC, etc., etc. Lógicamen- 
te esta prensa representa los intere- 
ses de los capitalistas nativos, de la 
burguesía comercial española y de los 
imperialistas americanos y por eso 
emplea todos los argumentos a su al- 
cance, porque cree que así lograrán 
confundir a la clase obrera. 

En este formidable movimiento 
participaron algunas organizaciones 
obreras que no están adheridas a la 
Confederación Nacional Obrera de 
Cuba; pero que comprendiendo la 
justeza de este movimiento no vacila. 
ron en apoyarlo. Es también impor- 
tante recalcar que los obreros tran- 
viarios, pasando por encima del acuer- 
do de sus dirigentes, fueron al paro. 
Todo esto demuestra claramente que 
el proletariado empieza a comprender 
ya cual es el puesto que le pertenece 
ocupar y que no está dispuesto a de- 
jarse conducir por elementos traido- 
res a sus intereses, aunque algunas 
organizaciones no secundaron el paro 
porque sus dirigentes lo impidieron no 
consultando la opinión de los obreros 
y haciendo un ambiente desfavorable 
a la conveniencia de la huelga gene- 


ral. A pesar de que algunas organiza- 
ciones obreras no participaron en es- 
te paro general, éste resultó un gran 
triunfo para el proletariado, demos- 
trando ante los ojos del Gobierno 
reaccionario, encabezado por Mendie- 
ta y Batista, que los trabajadores es- 
tán dispuestos a luchar por arrancar 
a las clases dominantes sus reivindi- 
caciones inmediatas, a la vez que se 
prepara para arrancar el poder de ma- 
nos de sus explotadores. Prácticamen- 
te la clase trabajadora sabe que no 
puede esperar absolutamente nada de 
ningún Gobierno burgués por muchas 
promesas que éste haga, porque por 
encima de esas promesas están los in- 
tereses de la burguesía. 

El proletariado de España, inspira- 
do en esta gran realidad, se ha lanza- 
do en estos días a la Revolución ar- 
mada para la conquista del poder po- 
lítico y el aplastamiento de la burgue- 
sía explotadora, aunque los cables que 
se publican diariamente en la prensa 
burguesa hablan del fracaso de la Re- 
volución. no puede tenerse confianza 
en esta información que, como en el 
caso del paro general del día 8 del pre- 
sente, trata de demostrar que ha si- 
do un rotundo fracaso. El proletaria- 
do de Cuba debe copiar el ejemplo del 
proletariado de España y preparar 
sus luchas vara aproximarse a la rea- 
lización de la Revolución, máxime as- 
piración del proletariado que sufre la 
inicua explotación del podrido régi- 
men capitalista. 

Hagamos una realidad aquella fra- 
se de Carlos Marx: ¡Proletarios de 
todos los países: uníos! 

y F. López. 


La Clausura de la Imprenta de los Torcedores 


Desde que subió al poder el actual Gobier- 
no de Concentración Reaccionaria, la impren- 
ta ““El Ideal”, propiedad del Sindicato de 
"Torcedores de la Habana, ha venido siendo 
objeto ¡de una serie de asaltos y clausuras 
realizados por el Ejército y la Policía. 

El día 6 del pasado mes de Septiembre, 
irrumpió en la citada imprenta un grupo de 
policías pertenecientes a la llamada Sección 
de Investigaciones, que actualmente realiza 
el mismo servicio que en épocas del despóti- 
co machadato realizaba la Sección de 'Exper- 
tos, practicando un minucioso registro, en el 
eurso del cual encontraron algún material 
perteneciente a organizaciones obreras, sien- 
do esto lo suficiente para que procedieran a 
la detención de todos los obreros que allí se 
encontraban trabajando, bajo la acusación 
de imprimir proclamas comunistas, a la vez 
que clausuraron la imprenta, así como tam- 


bién el local de los torcedores, en el que 
radican distintas organizaciones de la indus- 
tria del tabaco, deteniendo también al con- 
serje del Sindicato de Torcedores. Todos los 
detenidos fueron internados en el Castillo del 
Príncipe a disposición del Juzgado de Ins- 
trucción de Urgencia de la Sección Tercera 
que, después de retenerlos en la prisión du- 
rante ocho días, ordenó que fuesen liberta- 
dos, procesando a otros individuos que el 
Juzgado estima que son los responsables de 
la imprenta, levantando también la clausura 
del Sindicato de Torcedores, pero no la de 
la imprenta. 

Esto no es más que una maniobra para 
mantener la imprenta clausurada, no consi- 
guiendo cor ello más que condenar al ham- 
bre y la miseria a más de veinte compañeros 
que en la misma trabajan; porque no ha im- 
pedido la clausura de ésta el que circulen 
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impresos de organizaciones obreras y, lo que 
es más, impresos de marcado carácter sub- 
versivo, lo que demuestra prácticamente la 
falsedad de los informes policíacos que de 
alguna manera quieren justificar su servicio, 
aunque con ello perjudiquen a personas ino- 
centes. 

Hay algo más, Una tarde del pasado mes 
de Agosto hizo su aparición en el local de 
la imprenta varios miembros del Ejército y 
la Policía a las órdenes del célebre teniente 
Marill, deteniendo allí al compañero linoti- 
pista Roberto Alfonso Barroso, el cual fué 
remitido al Príncipe, acusado de encontrarse 
en el Sindicato General de Obreros de la In- 
dustria Fabril en Jesús del Monte, con un 
paquete de manifiestos subversivos, La poli- 
cía ha tenido el cinismo de hacerle esta acu- 
sación, a pesar de haberlo detenido en los 
momentos en que estaba trabajando. 

Esto prueba, hasta la saciedad, la magni- 
tud de los atropellos que está cometiendo el 
Gobierno, que en nada se diferencia del de 
Machado, con los trabajadores. Es necesario 
que todos los obreros de la Industria Gráfi- 
ca conozcan tales atropellos, cometidos por 
el Gobierno, que copia fielmente los dictados 
del embajador Caffery, como lo demuestra el 
caso de la Cuban Telephone, Ten Cents, Sa- 
rrá, etc., etc. ; 

Exijamos la apertura de la imprenta “El 
Ideal*”, propiedad del Sindicato de Torcedo- 
res de la Habana, y la libertad del compañe- 
ro linotipista Roberto Alfonso Barroso. Esto 
puede hacerse enviando telegramas de pro- 
testa a la Secretaría de Gobernación. 

o 


Compañero: El Boletín es el resu- 
men mensual de nuestros problemas en 
los talleres y el vehículo más eficaz 
para la exposición de nuestras ideas. 
Léelo con el mismo interés de -los que 
escriben los trabajos que en él se pu- 
blican, E 


Nuestros Problemas 


Es de necesidad imprescindible to- 
mar en cuenta a los compañeros des- 
ocupados. La Sección de Cajistas de 
Obra comprendiendo esta gran nece- 
sidad, empieza a dar los primeros pa- 
sos en este sentido; el Comité Ejecu- 
tivo de esta Sección está preparando 
un plan, en relación al problema de 
los desocupados, el cual será pre- 
sentado en la próxima Asamblea Ge- 
neral de la Sección, para que en ésta 
se tomen acuerdos concretos acerca 
de lo que se ha de hacer para atenuar 
en algo la penosa situación de los 
compañeros sin trabajo. 

En este caso, lo justo sería que los 
compañeros desocupados fueran sos- 
tenidos por los patronos y el Gobier- 
no mediante una Ley de socorro obre- 
ro. También con arreglo a las tácti.- 
cas sindicales revolucionarias mo- 
dernas, los sin trabajo deben agru- 
parse en comités de desocupados, lu- 
chando por sus demandas inmediatas, 
esto es: por un subsidio diario para 
cada desocunado, pagado por los pa- 
tronos y el Gobierno. Esto pueden te- 
nerlo en cuenta nuestros compañeros 
sin trabajo. 

La Sección de Cajistas de Obras 
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analizando las circunstancias en que 
se desenvuelve, a pesar de reconocer 
que al establecer la ayuda a los com- 
pañeros sin trabajo a costa de los 
compañeros que trabajan cae en un 
plano francamente reformista, esti- 
ma de urgente necesidad una fórmu- 
la que resuelva el problema de los 
compañeros desocupados. 

Muchos compañeros se han cansa- 
do de hablar alrededor de este asun- 
to a espaldas de la organización; pe- 
ro ninguno, absolutamente ninguno 
se ha atrevido a abordar el problema 
en una forma colectiva, aunque para 
ello cuentan con las páginas de nues- 
tro Boletín que debe ser el portavoz 
de todas las cuestiones de interés co- 
lectivo. 

También es necesario que los com- 
pañeros de esta Sección sepan que ya 
ha sido confeccionado el proyecto de 
Reglamento de la Sección que será 
sometido a discusión en la próxima 
Asamblea Genera] de esta Sección. 

Al hablar de Asamblea General, 
hay que significar que al Comité Eje- 
cutivo de la Sección no le ha sido po- 
sible celebrar ninguna Asamblea Ge- 
nera] debido al estado de anormalidad 
existente; pero si se plantea, ésta se 
efectuará lo más pronto posible para 
que sean liquidados algunos proble- 
mas de importancia. 


CIENCIA 
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LA TERRIBLE POLIOMIELITIS 


Por el DR. JOSE ESTEVEZ 


La Poliomelitis aguda, enfermedad de Hei- 
ne-Medin o parálisis infantil, es una enfer- 
medad infecciosa, contagiosa, producida, has- 
ta el momento actual, por un germen des- 
conocido que se localiza en las astas ante- 
riores de la médula, donde produce lesiones 
y, por consiguiente, la parálisis de los miem- 
bros. Puede ser la parálisis en un solo miem- 
bro, en dos, en los superiores o bien en los 
inferiores, 

El germen no se conoce. Sin embargo, 
Flexner sostiene que aislado un estreptoco- 
co, éste es el agente etiológico, la causa de 
la enfermedad. 

Noguchi, el sabio japonés, ha aislado el 
corpúsculo nebuloso y cree sea el productor 
de la enfermedad. 

Recientemente, Roussenot, haciendo una 
siembra del líquido céfalo raquídeo de en- 
fermos con parálisis infantil, en un medio 
especial de cultivo, ha aislado un estrepto- 
zoco que, inyectado en el conejo, provoca la 
parálisis, 

Para otros investigadores, el germen es un 
virus filtrado mo aislado hasta el presente. 

Se ignora la manera y cómo se propaga 
la enfermedad. Lo mismo puede decirse de 
cual es la puerta de entrada del germen en 
el organismo. 

Nadie puede afirmar que sean las fosas 
nasales la vía de entrada, así como tampo- 
co negarlo, 

Los síntomas son los de cualquier ingesta 
o trastorno toxiinfeccioso, con temperaturas 
altas de 39 a 40 grados, que pueden durar 
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de tres a dieciseis día y que cae al estable- 
cerse precisamente la parálisis, cuando ya se 
ha efectuado la localización del germen en 
las astas anteriores de la médula. 

Algunas veces da una ligera febrícula. 

El diagnóstico está basado esencialmente 
en el momento en que se manifiesta la pa- 
rálisis. Hacerlo antes no es otra cosa que con- 
siderar el caso como prematuro 0 Ssospe- 
choso. 

Cuando existen epidemias, con un cuadro 
sintomático sospechoso, es conveniente ais- 
lar el enfermo y someterlo a un tratamiento 
idéntico como si padeciera ya el mal. 

En los casos sospechosos el tratamiento 
electivo consiste en una inyección de urotro- 
pina, inclusive svero de convaleciente y si 
no hay convaleciente, entonces se utiliza el 
suero de la sangre de aquellos individuos que 
vivan cerca de donde se ha presentado el 
caso positivo. 

La diatermia de la columna vertebral, es- 
tricnina, corrientes eléctricas, etc., completan 
el tratamiento con buenos resultados. 

Considero inútil y molesta la recolección 
de los exudados nasofaríngeos, porque en 
ellos no se encuentra nada, Esto se hace en 
la meningitis cerebro espinal epidérmica pa- 
ra buscar los portadores de gérmenes que, 
con frecuencia, llevan en la nasofaringe el 
meningococo de Weisselbaum, agente causal 
de la meningitis cerebro espinal epidérmica. 

Basado en esto, creo que nuestras autori- 
dades sanitarias caen en un error al exami- 
nar los exudados de la nasofaringe, porque 
la parálisis infantil y la meningitis cerebro 
espinal son enfermedades de una entidad pa- 
tológica distintas. 

Algunos sostienen que la parálisis infantil 
es la terminación de la meningitis cerebro 
espinal epidérmica, Nada más lejos de la ver- 
dad; pues de ser cierta esta aseveración, se 
echaría por tierra el axioma bacteriológico 
de que “fun germen nunca puede transfor- 
marse en otro germen??, 

La localización de la parálisis es en las 
astas anteriores de la médula, y la de la me- 
ningitis, por el contrario, es en las meninges. 

He aquí la profilaxia; antisepsia de la mu- 
cosa faríngea con argirol, con electrargol 
para uso nasal; gargarismo, con soluciones de 
agua oxigenada, solución de Dakín en agua 
débil; aislamiento de los niños sanos de los 
enfermos; acortar la ración alimenticia pa- 
ra evitar la fragilidad, pudiéramos decir, 
del aparato::gastrointestinal que predispone 
a una enfermedad contagiosa y, por ende, 
disminuye las defensas naturales. 

Otras medidas: limpieza de las casas con 
creolina, cloronaftol; log muebles limpiarlos 
con pulimentos etc. 

Aislar los muchachos de los lugares haci- 
nados de público; regar las calles con petró- 
leo para evitar el efecto del polvo. 

. La epidemia que sufrimos es relativamen- 
te benigna, al extremo de que en casas don- 
de he podido diagnosticar un caso no ha ha- 
bido otro, ñ , 

Un detalle: siempre la enfermedad ataca 
al más débil. Por lo menos así he podido 
apreciarlo en los cuatro casos que reporté a 
las autoridades sanitarias. 

Naturalmente, debemos evitar la paráli- 
sis infantil, cuyos resultados realmente son 
desgraciados para toda una eternidad. 

NM 


Compañero: Las palpitaciones de la 
sección en que trabajas deben refle- 
jarse en la sección del Boletín. Interé- 
sate por ello. 
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Sección de Linotinistas 


A cargo de OSCAR AGUILERA 


LAS DOS EPOCAS 
1 


Leemos al final del escrito del doc- 
tor Almagro, titulado: “El Grito de 
Columbia”: “En resumen, ¿qué que- 
da del grito de Columbia del 4 de 
septiembre? Un pueblo que sabe 
que puede ser libre e independiente, 
susceptible de mejorar su condición 
económica, apoyándose en los postu- 
lados de la Revolución; un pueblo 
consciente y que sabe exigir a sus £0- 
bernantes el cumplimiento de su 'co- 
metido. Esa ha sido la gran conquis- 
ta de la Revolución que tantos pseu- 
dorrevolucionarios desconocen, al ne- 
gar que aquí haya habido una revo- 
lución: despertar al pueblo dormido, 
inconsciente y escéptico”. 

Y esto resulta una invitación para 
proseguir nuestro anterior artículo, 
en que negamos precisamente que se 
haya efectuado esa revolución. Sin 
ser pseudorrevolucionario, desconozco 
a ese pueblo consciente que sabe exi- 
gir y tampoco veo el despertar. De 
ser así, no tendría que afirmar el ci- 
tado doctor, inmediatamente de esas 
anteriores. palabras, que: “un gobier- 
no' que se titula revolucionario y a 
quien espantan las consecuencias de 
la revolución desde el castigo a los 
delincuentes del machadato hasta las 
más simples cuestiones de la naciona- 
lización de la patria, o el derecho ad- 
quirido tor un trabajador al amparo 
de una ley, etc.” Aquí nos da la ra- 
zón rotundamente, pues estas acer- 
tadas palabras envuelven, con preci- 
sión palmaria, todo el pensamiento 
extendido a lo largo de este artículo 
comenzado en nuestro número ante- 
rior, Porque al afirmar, o, mejor di.- 
cho, al negar—que negar es afirmar 
también—el derecho adquirido por 
un trabajador al amparo de la ley, 
llega con nosotros al clímax de lo que 
nos proponemos al redactar estas lí- 
neas: las ventajas obtenidas por la 
clase trabajadora de la revolución en 
cuestión. 

No negamos que esa revolución, que 
desconocemos, haya tenido sus hé- 
roes, como también sus mártires pa- 
ra los que guardamos todo el respeto 
de que hacemos acopio, pues que los 
hubieron en todos lugares, en todos 
los sectores; y en la masa obrera 
contó, no por unidades, precisamen- 
te... Para ellos sonó la hora de la 
revolución y a ella le dieron sus arres- 
tos sin dolor en prendas como buenos 
pagadores... Y en ese mismo punto 
me apoyo para negar lo que afirman 


esos que se empeñan en ver aquello 
que debió haber sido, sobre lo que 
luego resultó espejismo que padecen 
en detrimento de la revolución mis- 
ma. Porque los hay también que al 
alcanzar la ilusión forjada al calor 
de la rebeldía contra el régimen de- 
rrocado en la época primera,— ilusión 
que se Objetiva en el puesto alcanza- 
do, en la pensión y hasta en la sine- 
cura que tanto combatieron — dieron 
por hecha y ganada la revolución. 
Egocentrismo mercenario, el peor de 
todos los microbios que corroe esa 
revolución que se disuelve en su. es- 
trecho y mezquino parecer. Otros, con 
una visión más amplia, pero no exen- 
ta del mismo mal, reducen a los es- 
trechos predios de su sector toda esa 
revolución que, de haberse producido, 
no cabría en todos ellos unidos, mien- 
tras persistieran en mantener igno- 
rado a uno tan sólo de los sectores 
cada vez en crescendo. Porque, digá- 
moslo de una vez, nadie ha pensado 
todavía en pregonar que la revolución, 
al iniciarse en aquel ensayo lejano e 
inútil, mereció su éxito a una sola 
cosa que olvidaron, incontrovertible 
en la práctica, de que estuvo huérfa- 
na desde sus comienzos: ¡la unión...! 
La unión que hace la fuerza, podero- 
sa y avasalladora que todo lo barre 
por la potencialidad implícita en su ser 
inmaterial, imposible de reconocer en 
sector alguno, porque a nadie perte- 
nece, porque nadie puede aherrojar- 
la y uncirla a su carro para servicio 
exclusivo de su sector, porque como 
una fórmula química, se compone de 
la unión de todas y cada una de las 
substancias que la fórmula indica, 
porque, como esos nuevos pasatiem- 
pos hechos de pedacitos de un cuadro 
famoso o de una figura conocida, no 
se logra el resultado armonioso del 
conjunto, mientras no están cuerda- 
mente en formación debida las par- 
tes que forman el todo; por lo tanto 
axiomática, incorruptible, fuera del 
alcance caprichoso de la intención hu- 
mana, en este caso erradamente diri- 
gida. 

Por ello, repetimos, en memoria de 
aquellos que la revolución elevó al 
martirologio, que para ellos sonó la 
hora, y ella, la revolución. como el ar- 
pa de aquel trovador que fué a la gue- 
rra, duerme a su lado silenciosa y 
rota... 

Para los que quedaron, sólo hay la 
discordia por el reparto de aquello que 
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no fué el motivo de la acción. Para la 
casi totalidad de los que quedan, sólo 
hay esta frase, torvamente prosaica : 
el muerto al hoyo y el vivo al pollo. 


En esta segunda época de las dos 
en que hemos dividido todo el histo- 
rial que dan en llamar revolucionario. 
habida cuenta el pregón incansable 
de la palabrería vana, único cuerpo de 
esa revolución, en esta época, repe- 
timos, esa revolución desconoce lá 
concomitancia perenne de los múlti- 
ples hechos que la desmienten, pues 
que son el mentís rotundo a su idea 
de vida... Citemos, para ilustrar, el 
caso—que al sector obrero atañe ca- 
pitalmente—de las mil empresas, ex- 
tranjeras o no, que se niegan rotun- 
damente a reconocer, no ya las leyes 
y la autoridad del actual y todos los 
góbiernos que han habido de la caída 
de la tiranía a la fecha, sino esa, esa 
conquista tan pregonada de la revo- 
lución triunfante, y como un retroce- 
so a los tiempos de antes de la Revo- 
lución Francesa, cada una de ellas se 
ha constituído en feudo, que no re- 
conoce más autoridad que la de su 
señor, —mister fulano o don ciclano— 
y, como los de aquellos tiempos, son 
también de horca y cuchillo, hoy más 
efectivas, en forma de Thompsons re- 
lucientes en las manos de tantos spa- 
rafuciles modernos, de los que tan 
pródiga se ha revelado esta tierra, 
como pródiga se ha revelado en rom- 
pehuelgas, al extremo de haber más 
que huelguistas, porque parece ser la 
moda... Y son casi todos los que 
hoy tienen plazas aquellos que más 
huelgas rotas llevan en su record... 
Y las conquistas de la revolución no 
son óbice para que baste que se de- 
clare el boycot a cualquiera de esos 
feudos para que haga su agosto, ven- 
diéndole a ese mismo pueblo que dice 
poseer el triunfo de la revolución, 
porque en Cuba el boycot—arma legal 
del trabajador, temida en ol orbe en- 
tero—es el mejor reclamo para aque- 
llos que oprimen al trabajador, parte 
integrante del pueblo, algo que ha 
ignorado y aún ignora la casi totali- 
dad de los sectores que padecemos... 


Y la revolución triunfante no es 
óbice para que estén en plena liber- 
tad—y aún muchos en sus puestos— 
gran cantidad de los miembros del 
régimen que se derrocó; no es óbice 
para que las cárceles estén repletas 
de obreros presos arbitrariamente; 
no es óbice para que caigan todavía, 
por docenas, bajo el golpe certero de 
la treinta-treinta de esos feudales y 
sus mesnadas, hasta ahora en la im- 
punidad, que hacen coto cerrado has- 
ta de las calles de este país libre, que 
se guardan para ellos como cosa pro- 
pia. porque en ellas tienen enclavado 
su castillo, hoy de arquitectura dife- 
rente, pero no menos erizado por las 
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armas que guardan para estos “va- 
sallos”, para esta “plebe” que la re- 
vOlución triunfante les permite tener 
por derecho de pernada. Sólo a lo lar- 
go de la calle Teniente Rey,—calle 
cuyo nombre, que empieza en umde- 
partamento del gobierno y termina en 
el otro representativo del gobierno 
mismo, es un símbolo —se levantan 
dos de esos feudos que citamos para 
ilustrar, puesto que no hablamos va- 
namente, ciegamente. 


Y no evita esta revolución triunfan- 
te qúe se trustifique ya hasta la pa- 
labra escrita y hasta el pensamiento, 
casi aún antes de salir de la mente 
que lo forja... 

Y a espaldas de la revolución triun- 
fante se hurga, hasta hacer sangre 
en el problema negro en Cuba entera, 
que se divide y subdivide en varias 
clases y. matices, creando el caos... 


Y ante toda esta baraunda, ¿cómo 
no se va a olvidar a los que cayeron 
por derrocar al régimen de la otra 
época, si ya no se acuerdan de aque- 
llos que cayeron mucho antes por 
darnos algo que casi ya no poseemos :- 
una patria que fuera con todos y pa- 
ra todos? 


Y a pesar de la revolución triunfan- 
te, repetiremos el final del verso ci- 
tado más arriba; esta vez refiriéndo- 
nos a esta revolución que sólo recono- 


cemos en los que ya no son sino para 
conmemorarlos : 


“No mancharán tus cuerdas los esclavos, 
arpa de amor, cuando solemne vibres, 
tu acento sólo escucharán los bravos 
pechos que encierran corazones libres!... 
Octubre 1% de 1934. 


DE INTERES PARA TODOS 


La Habana, 25 de julio de 1934. 
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Sr. Alejandro Cabanas, 
Secretario General de la U. S. A. G. 
Habana. 


Compañero: 

Intimamente identificada con el proleta- 
riado en sus luchas contra las fuerzas que 
lo oprimen, y en mi propósito de contribuir 


42 ayudarlo en estos momentos de profunda 


crisis, he creído que es mi deber ofrecerle a 
esa respetabilísima asociación mis servicios 
profesionales (médico dedicado exclusivamen- 
te a mujeres y niños) dando consultas abso- 
lutamente gratis, en mi domicilio, Virtudes 
166-A, bajos, de 1 a 5 p. m., a los sindicados 
y sus familiares. 

En caso de estimarse aceptados mis servi- 
cios, atenderá a cuantos vengan a mi consul- 
ta provistos de su carnet acredidativo auto- 
rizado debidamente por la U.S, A. G. 

En espera de su contestación, me es grato 
ofrecerme de usted atenta y s. s., 


Dra. Zoila E. Pinto. 


Llamamos la atención de log compañeros 
sindicados sobre el gentil ofrecimiento de la 
doctora Zoila E. Pinto, que estimamos en 
todo su valor y que agradecemos en extremo, 


¡8! YO FUERA NEGRO! 


¡Si yo fuera negro 
sería inconforme, 
uraño, 
altivo 
y rebelde! 

¡Si yo fuera negro 
subiría siempre 
a golpes, 

a gritos; 
mordiendo, 
rabiando! 

¡Si yo fuera negro, 
contra los prejuicios, 
contra blanquinegros, 
contra los' cobardes 
y los miserables 
de alma ruin y oscura 
me produciría, 


Augusto MARTINEZ PEREIRA. 


We 
YO FUERA BLANCO! 


¡Si yo fuera blanco 
sería generoso, 
humanitario, 
allanador 

: y justo! 

¡Si yo fuera blanco 
andaría siempre 
alternando 
con los etiopes, 
cobrizos 
y amarillos! 

¡Si yo fuera blanco 
sería filtro 
inseminador 
de las felonías 
raciales! 

¡Si yo fuera blanco, 
contra los estrechos, 
contra los pútridos, 
contra los indignos, 
contra los miasmáticos 
y los huérfanos, 
desde embrión, 
me produciría! 

¡Si yo fuera blanco 
sería, más negro! 


Oscar MARTINEZ ZEQUEIRA. 


Y 
POR QUE SOY MESTIZO 


Decir lo que hiciera 
si yo fuera blanco, 
si yo fuera negro, 
como si soñara 
que yo fuera rico!... 
Es una cadena 
que rompió el maldito 
que creó el sofisma 
de los preferidos... 
Porque soy mestizo 
vengo a producirme 
contra los prejuicios 
del blanco, del negro 
y de esos mestizos 
que matan lo negro 
de donde han venido... 
Ni un indiferente 
ni soy un sumiso, 
voy junto a la brecha 
a ocupar mi sitio, 
contra esos quiero 
producirme activo... 
Contra ese que no es blanco 
ni quiere ser negro, 
ni indio, ni cobrizo... 
Contra ese que llamo 
eslabón perdido... 


Oscar AGUILERA. 


-HAY QUE RENOVARSE 


Dijimos en el trabajo anterior que **los or- 
ganismos obreros a la vieja usanza están fue- 
ra de tiempo y no responden al rol que está 
Mamada a jugar, en la nueva economía que 
suplantará a la capitalista, la clase trabaja- 
dora””. 

Y casi todas las organizaciones obreras de 
Cuba apenas han superado el corporativismo 
de antaño; cuando más hay algunas que se 
han acercado al gremialismo que imposibili- 
ta para la acción común en las grandes ba- 
tallas. La clase burguesa ya no es, como pien- 
san aún algunos compañeros, nuestra antagó- 
nica, sino francamente. nuestra enemiga; y 
con vistas a esa realidad hay que actuar; pe- 
ro indudablemente que para accionar contra 
un enemigo aguerrido y prepotente, hay que 
dotarse de energía y de elementos que nos 
faciliten el triunfo, poniéndonos en condicio- 
nes de que en un momento dado y circunstan- 
cial, permitir con la mejor agilidad movilizar 
nuestros efectivos numéricos, parando cuan- 
tos golpes pudieran nuestros enemigos dar- 
nos, valiéndose precisamente de nuestras 
fuerzas desperdigadas y desiatendidas por 
falta de estructura orgánica. 

Esto nos hace falta: modernizar — valga 
esta aplicación del verbo — el movimiento 
obrero en Cuba. Sin embargo, justo es reco- 
nocer, también, que todo gran movimiento 
obrero donde no haya una finalidad que 
anime a sus militantes a actuar, cae inevita- 
blemente en el burocratismo que castra para 
la acción y se convierte en incubadora de 
parásitos y oportunistas, vividores de las cuo- 
tas, cuando no de los puestos que la organi- 
zación les proporciona en las esferas guber- 
namentales, en los parlamentos... 

Un enorme movimiento obrero, un masto- 
dóntico movimiento proletario, como el de 
Alemania, donde al decir de los camaleones 
estaba el sumun de la disciplina sindical, se 
ha derrumbado al conjuro de la voluntad de 
un títere protervo y malvado, como Hitler, 
Sin Incha, casi, el movimiento obrero ale- 
mán ha quedado destruído y nada se ha al- 
terado. Enuyen los “jefes”, *““sus lideres”? y 
la manada tranquila y sumisa más que man- 
surrona, acepta el nuevo marchamo que le 
impone el nazismo. Señal bien evidente de 
que aquel movimiento trabajador que no es- 
tá inspirado por un ideal, por el cual debie- 
ra luchar y afanarse, en un momento de du- 
ra represión en que no le sea permitido co- 
locar su boleta en la clásica urna, queda 
anulado completamente, 

Pero aun contestando a aquellos compañe- 
ros que tienen un criterio arcaico y se Opo- 
nen sistemáticamente a toda innovación, que 
pudieran ripostarnos, les decimos que en los 
tiempos que corremos, en que el sistema ca- 
pitalista atraviesa por una crisis que no po- 
drá superar, y que es la clase trabajadora la 
llamada a realizar la transformación, ¿qué 
pensamos nosotros, cómo prevemos la solu- 
ción, cuál es el papel que ha de jugar la cla- 
se trabajadora en esta revolución que aplas- 
te un sistema criminal y después, (como es 
precisamente en la economía donde ha de 
verificarse la profunda transformación 5s0- 
cial), qué haremos? 

Los políticos que acogen como ideal la doc- 
trina de la “'dictadura proletaria'”, preten- 
den, mediante un partido que adjetivan obre- 
ro, Obtener el control político del Estado e 
imponer la transformación desde lo alto, ca- 
yendo, como lo hemos visto a través de todas 
las revoluciones, en una oligarquía y sirvien- 
do a la par de freno al avance revoluciona- 
río de las masas oprimidas; nosotros, los que 
sudamos y trabajamos para comer y no vi- 
vimos del sudor ajeno, rechazamos el poder 
político para proclamar, sin embargo, **la in- 
surrección del proletariado para la conquista 
del poder económico'*”, porque sabemos, por 
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dolorosa experiencia, que la conquista del po- 
der político significa el triunfo de un parti- 
do, como sucede en Rusia, Italia, Alemania, 
etc., que adueñado del control político lo 
explota en provecho propio, sin haber obte- 
nido nada (o muy poco comparado con el es- 
fuerzo y la posibilidad de mejorar) las masas 
explotadas y oprimidas. 

Sabemos—y esto no hay quien lo discuta 
ya—que el sistema está condenado a su de- 
saparición en un plazo más o menos lato; 
pero antes habemos de planear la forma en 
que organizaremos la producción y distribu- 
ción de ésta, en una economía controlada por 
el proletariado, desde sus organizaciones. 

No es cosa, como plensan algunos, de dejar 
que esto se resuelva al momento. Debemos 
estar preparados para evitar que los vivos 
y los políticos autodenominados de vanguar- 
dia nos salgan a cada momento con la inca- 
pacidad de la “'clase”” para regirse y “'“to- 
mar el control económico” y sí el poder, co- 
mo pretenden los mixtificadores, en justifi- 
cación de la dictadura del partido. Organice- 
mos todo y perfilemos antes como lo hare- 
mos y por qué vía nos resultará más facti- 
ble y seguro. 

Pero esto se alarga y es cosa de dejar al- 
go para otro número de nuestro Boletín. 


M. CONTRERAS. 


AGONIA CAPITALISTA 


Hijo del liberalismo económico y del ma- 
quinismo el capitalismo ha creado un siste- 
ma ¿jurídico y político, asegurando a los 
poseedores todo el provecho de las invencio- 
nes técnicas y científicas y la mayor parte 
de las riquezas creadas por la gran masa de 
los trabajadores. Pero en una gran erisis de 
desequilibrio intenso entre la producción y 
el poder adquisitivo de los pueblos, los cua- 
dros del régimen entero están conmovidos, 
y son absolutamente indispensables formas 
nuevas para volver a poner en movimiento 
el mecanismo de la cconomía mundial, 

Ni la inflación, que fue en suma la ac- 
ción de extraer una cantidad de numerario 
de la totalidad de la fortuna, ni, sobre todo, 
la deflación, que empobrece a las gentes mo- 
destas y restringe más aún la consumición, 
pueden sacar al capitalismo del marasmo en 
que se ve prisionero, 

'Si las leyes normales del comercio y de 
la banca no estuviesen ya suspendidas, si 
las moratorias y plazos desaparecieran de 
repente, se asistiría a una quiebra general 
y formidable de las empresas bancarias y 
de las industrias más poderosas. 

Por todas partes los capitalistas—que re- 
chazaban la ingerencia del Estado en perío- 
dos de prosperidad—deben recurrir al apo- 
yo de los caudales públicos para retrasar la 
catástrofe con medidas de contignación y 
de proteccionismo aduanero, como también 
por una participación creciente del Estado 
en el aumento de volumen de los bancos y 
de las industrias en vísperas de la quiebra. 

Se llega, poco a poco, a un capitalismo de 
Estado, a lo que un escritor francés ha lla- 
mado “'la socialización de las pérdidas??, 

En este desarrollo es comprensible que el 
capitalismo considere a la organización obre- 
ra, gracias a la cual los trabajadores han 
podido elevar su nivel social y obtener una 
pequeña parte de los beneficios que ellos han 
ereado,*como un obstáculo que es necesario 
derribar, con el de la democracia, por la eual 
este mismo puede aún ejercer su influencia 
sobre la economía. 

Estos nos explica por qué el fascismo, 
tima etapa del capitalismo, que está en 
plena descomposición, toma por primera ta- 
rea suprimir los Parlamentos y las liberta- 
des públicas, al mismo tiempo que son di- 
sueltos los sindicatos profesionales de fun- 
cionarios y de obreros, 


úl- 


El derecho a la vida es algo que está por 
encima de todo ponderación y de toda ley 
social; es intangible. 

El actual estado de los privilegios la ha 
cotizado como mercancía averiada y abun- 
dante, a bajo precio. Al fin y al cabo, como 
“arne de campo, mina, taller, fábrica o 
prostíbulo, Como a cosa absolutamente des- 
preciable... 

Ha visto sus cuarteles, sus cárceles, sus 
fábricas, sus talleres, sus minas y sus cam- 
pos abarrotados de esa carne proletaria, Lo 
mismo ha sucedido a sus barcos y a sus agen- 
cias de colocación,,, ¡Carne proletaria ofre- 
ciéndose a bajo precio en todos los sitios; 
por un mendrugo de pan duro y negro! 

¡Por eso la cotizó a tan bajo precio! Abrió 
grandes usinas eléctricas; montó grandes ar- 
senales; explotó grandes cueneas carbonífe- 
ras; bajó a las profundidades de la”tierra en 
busca de grandes filones de platino, oro, "pla- 
ta, cobre, estaño, hierro, etc., bajando a las 
profundidades de los mares en busea de per-. 
las... 

¡Para todo eso ha servido la carne prole- 
taria! Ha servido, además, de carne de ca- 
ñón en las guerras y en las contiendas civi- 


ios y en las huelgas y en los complots urdi- 
dos por la policía y guardias de toda clase 
y en las fábricas y minas y construcciones 
de toda especie, 

Su carne se ha desgarrado en todos los 
rincones del planeta, e igual en la superficie, 
en los aires, que en las profundidades de la 
tierra y de los océanos. 

¡Su sangre ha teñido de rojo púrpura has- 
ta los rincones niás escondidos! Y su carne 
ha +ido prostituída y materialmente gozada 
en todos los lechos. 

En los Estados Unidos el progreso indus- 
trial y científico mata al año más de 150,000 
personas. 

En Europa esa cantid?d se duplica. En 
todos los países la cantidad s+e eleva a más 
de 750,000 y las enfermedades por hambre, 
por consunción física, matan, al gño, más de 
otros tantos. ¡Se viola el derecho a li vida! 

Lo violan todos los que viven de la igno- 
rancia y del trabajo de los demás, que son, 
desde el último moraguillo o sacristán, o 
portera o portero de ayuntamiento, hasta el 
presidente de la república, constituyendo el 
único factor de desarmonís y desequilibrio 
sovial, 
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A NUESTROS DELEGADOS 


Uno de los factores más importan- | ción los intereses que afectan a esta 
p 


tes para nuestra organización y de 
beneficios incalculables para todos los 
compañeros es la actuación serena, 
pero firme y enérgica de todos nues- 
tros delegados. 

Tenemos necesidad de que todos 
ellos se den exacta cuenta de las res- 
ponsabilidades y obligaciones que 
contraen con la Unión Sindical y to- 
dos sus miembros al aceptar dichos 
cargos. 

Se está repitiendo el caso, frecuen- 
temente, de ser estos compañeros los 
responsables directos de las condicio- 
nes que imperan todavía en muchos 
talleres. Unas veces por falta del ci- 
vismo o valor del compañero delega- 
do para exigirle al patrón el cumpli- 
miento estricto de lo pactado, y otras 
por prestarse algunos malos compa- 
ñeros a ocupar dichos puestos para 
de acuerdo con los patronos atrope- 
llar los derechos adquiridos por sus 
propios compañeros, burlando las con- 
quistas hechas por la Unión Sindical 
de Artes Gráficas. 

Los primeros, obran en tal forma, 
por no tener noción del poder que re- 
presentan, necesitando un contacto 
mucho más íntimo con la Unión para 
el mejor desenvolvimiento de las fun- 
ciones a ellos encomendadas, teniendo 
presente siempre que sus resultados 
nunca son unipersonales, sino colec- 
tivos; y los segundos, conociendo las 
ventajas que este puesto encierra en 
sí trafican con ellas, con los acuerdos 
de la U. $. A. G. aue están en el de- 
ber de cumplir y hacer respetar, po- 
niéndolo todo inclusive su conciencia 
y dignidad a los pies de los patronos, 
creyendo encontrar ventajas y aten- 
ciones preferentes por parte de éstos 
y olvidado lo que son y a quienes se 
deben. 

Por tanto, es preciso ponerle punte 
final a esta situación y ante la repe- 
tición de estas anomalías se deben de 
tomar los acuerdos pertinentes, ha- 
ciéndoselo saber a esta clase de dele- 
gados, suspendiéndolos por días, o de- 
finitivamente, con la expulsión de la 
U. S. A. G. ante la comprobación e 
importancia del delito que se cometa 
o ante la reincidencia en el mismo. 

Estos 'son casos de interés general 
cue deben de preocupar a todos para 
nuestro mejor desenvolvimiento; ade- 
más. nunca la modestia debe de apar- 
tar del camino del deber a aquellos 
compañeros, mejor preparados, que 
crean poder beneficiar con su actua- 


ES 





organización o a alguno de sus miem- 
bros. 

Aprovechamos esta oportunidad 
para hacer llegar nuestra sincera fe- 
licitación a todos los compañeros cum- 
plidores de sus deberes y a aquellos 
especialmente que, sin gran prepara- 
ción intelectual, pero con una inque- 
brantable voluntad y fe en los resul- 
tados de nuestra Unión; olvidán- 
dose de los riesgos que corren y pe- 
ligros a que se exponen, luchan in- 
cansablemente por el mayor auge de 
ésta; manteniendo con su serena, pero 
firme actuación las conquistas he- 
chas por la U. S. A, G., por las cua- 
les siempre se ha sacrificado alguno 
de sus miembros. Y si es verdad que 
existe alguna comunicación con el 
más allá éstos verán con agrado que 
sus sacrificios no han resultado in- 
útiles. 


EL DEBER DE TODOS 


“Se acuerdan de Santa Bárbara so- 
lamente cuando truena”, dice un an- 
tigúo refrán popular aludiendo a cier- 
tos creyentes de ocasión. 

El refrán puede aplicarse a mu- 
chos compañeros que nunca se inte. 
resan por la Unión, que permanecen 
sordos a los continuos llamamientos 
de los compañeros para que ocupen el 
lugar que les corresponde en las fi- 
las de la organización; pero que sola- 
mente se acuerdan que ésta existe 
cuando les tratan de perjudicar en 
sus intereses. 

Estos compañeros, inconscientes 
unos y egoístas los más, no prestan 
ninguna ayuda a la obra de engrande- 
cimiento; pero quieren aprovecharse 
de sus conquistas. Porque no es sufi- 
ciente con pagar la cotización sema- 
nal, es necesario, además de cotizar, 
asistir a todas las juntas de sus res- 
pectivas secciones, visitar más a me- 
nudo el local social para enterarse de 
todos los problemas existentes, así 
como en el taller donde trabajan es un 
deber hacer labor de propaganda y 
agitación entre aquellos compañeros 
que estén equivocados y hacerles ver 
que la unión es la única arma defensi- 
va que tienen para defender sus con- 
ouistas. 

Estos compañeros deben saber que 
si pueden recurrir al Sindicato, cuan- 
do lo necesitan, y éste puede hacer 
por ellos cuanto esté a su alcance, es 
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porque hay compañeros que luchan 
constantemente para con sus esfuer- 
zos sostener todas sus conquistas y 
tratando que cada día sea mayor su 
engrandecimiento. 

Si todos los compañeros hiciesen lo 
mismo en lo que respecta al cumpli- 
miento de sus deberes sindicales, es 
evidente que el Sindicato no tendría 
ninguna fuerza ni estaría en condicio- 
nes de hacerle frente a ninguno de 
los problemas que a menudo se le pre- 
sentan. Esto es muy conveniente que 
lo comprendan todos los compañeros 
que nunca se interesan por los pro- 
blemas de la Unión. 

Cuanto más entusiasmo y amor a 
la causa se ponga, mayores serán los 
triunfos para todos. Reforzar las fi- 
las del Sindicato, luchar continuamen- 
te donde quiera que se encuentre, es 
un deber de todo compañero conscien- 
te y que no debe rehusar de cumplir. 
Si así no lo hace, abandona al azar la 
defensa de sus intereses y aspiracio- 
nes y deja de realizar el esfuerzo que 
le corresponde. 

No hay que olvidar que las con- 
quistas que logre alcanzar el Sindica- 
to son para todos en general. Por eso, 
es una obligación moral de todos no 
abandonar la marcha de la organiza- 
ción, base representativa e indispen- 
sable en que ésta tiene que apoyar- 
se para sus conquistas. 





El Incendio de “Ahora” 


*““Ahora*”, diario que se fundó con la 
cooperación del personal de redacción, talle- 
res, etc., y que venía librando una campaña 
tesonera que se entendió por los reacciona- 
rios como una amenaza a sus intereses odio- 
sos, estuvo expuesto a no poder continuar 
sus labores por el fuego que, manos miste- 
riosas e impunes, dieran a los talleres don- 
de dicha publicación se confeccionaba. Y los 
talleres ardieron con gran contentamiento 
de los que deseaban el silencio definitivo 
de '““Ahora'”; pero dicha publicación, tras un 
brevísimo paréntesis, volvió a salir y, en la 
actualidad, desenvuelve sus labores bajo el 
mismo ritmo de cooperación y con iguales 
trayectorias ideológicas, con gran contenta- 
miento de los que en este país aspiran a un 
mejor estado de cosas, en lo decente, lo es- 
pifitual, lo político, lo social, lo cultural, 
ete, *“Ahora*”, que es tribuna amplia donde 
encuentran refugio los perseguidos por la 
reacción, ha realizado un esfuerzo sorpren- 
dente al reiniciar sus labores a los dos días 
escasos de haber sido ““incinerados'” los ta- 
lleres en que se confeccionaba. Y, por ello, 
nosotros, que tanto hemos contribuido al de- 
sarrollo de dicha publicación, a la vez que 
condenamos el incendio, por su origen-mis- 
terioso y sospechoso, nos felicitamos de que 
**Ahora'”, con energía insuperable haya 
reanudado gu salida, con gran tristeza de 
los elementos reaccionarios que tanto abun- 
dan en este país, 
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U. 8. A. G. (Organo Oficial de la Unión Sindical de Artes Gráficas) 


Sección de Maquinislas de Obra 


A cargo de PABLO GUERRA 


AAA 


RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO DE 1934 


INGRESOS: 


Agosto 1.—Saldo anterior .. .. .. 

4.—Por cuotas .. 

4.—Por tres carnets .. 
11.—Por cuotas .. 

11.—Por un carnet., 
18.—Por cuotas .. 

18.—Por un carnet.. .. 
25.—Por cuotas .. 


TOTAL INGRESADO .. 


EGRESOS 


Agosto 1.—Por auxilio a la viuda del ec. Alfredo López .. .. .. .. 
1.—Por viaje para llevar citación a P. Fernández .. .. .. 
4.—Por per capita a la U.S, A. G. .. 
4.—Por 15 por ciento del cobro de la semana... .. 
6.—Por varios viajes realizados en el mes de Julio ., .. . 
6.—Por viajes para atención de la Tesorería 


10.—Por viajes en comisión .. +. 


10.—Por haber para realizar comisiones “Gaceta Oficial??”., 
11.—Por per capita a la U.S. A.G.... 
11.—Por 15 por ciento del cobro semanal DIAS 
11.—Por viaje para avisar a un compañero para trabajar .. 
13.—Por viaje para atención de la Tesorería .. 
15.—Por varios viajes para buscar compañeros para trabajar .. .. . 
16.—Por una máquina para el entierro de la hermana del e, Camps .. 
16.—Por haber para asistir a dicho entierro ,. 
18.—Por per capita a la U,S, A. G. .. 
18.—Por 15 por ciento del cobro semanal .. 
20.—Por viajes para atención de la Tesorería EN 
20,—Por viajes para buscar compañeros para Compañía Tipográfica.. 
21.—Por viajes para buscar compañeros para la misma casa ,. 

25.—Por per capita a la U.S.A.G... .. .. 
25.—Por 15 por ciento del cobro semanal .. OO 
26.—Por viajes para avisar a compañeros para trabajar .. 

27,—Por viajes para atención de la Tesorería A 
28.—Por 350 convocatorias para la junta del 31 de Agosto .. 
28,—Por viajes para comisión que fué a la ““Gaceta?”?.. 

30,—Por repartir convocatoria Agosto 31 .. 


TOTALIGASTADO Curoros ooo o 
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$ 154.61 


it, 


RESUMEN: = 


Ingresos .. ,. .. 
Egresos .. 


Existencia en Caja .. .. 


.. 


«. $ 610.03 
”» 154.61 


nde 0. se «. DU 455.48 


Fernando González, Secretario Organizador.—Ernesto Martínez, Secretario Contador. 


a _____—__-_-_-_==_==_=-<=A<-:-:Mú<-=>=>=>=>=>>EIi:ó--=S == 


RODILLAZOS 


El taller *““La Unión”, que está situado 
en la callo de Antón Recio entre Monte y 
Corrales, estuvo en huelga varios días por 
los motivos siguientes: los dueños, creyéndo- 
se que el Sindicato era una mentira conven- 
cional de la civilización, pretendieron hacer- 
les una jugada al personal. Primero lo divi- 
dieron, poniéndoloa unos frente a los otros, 
llevando a la práctica el axioma de/Maquia- 
velo de ““divide y vencerás””, que surtió su 
efecto momentáneo entre una parte; la 
otra reaccionó, dándose cuenta de lo que 


pasaba al Sindicato, convocándose al per- 
sonal a una junta, en donde quedó acla- 
rado todo, quedando de acuerdo todos en 
plantearle el movimiento a la casa, 


Los señores dueños proponían una coopera- 
tiva obreraburguesa, según ellos, que repar- 
tiría las utilidades a partes iguales entre to- 
dos. Esta proposición nos pareció a nosotros, 
duchos en estas cuestiones, igual que el tra- 
to del esqueleto, 


Estén alertas los compañeros maquinistas 
para que no los sorprendan algunos dueños 
““tipos** del taller “La Unión?”. 


Octubre, 1934 


LA UNION HACE LA FUERZA 


STANDO unidos todos en el ta- 
ller es la única manera de po- 
der mantener nuestras con- 
quistas. 

Los compañeros que tengan 
prejuicios de nacionalidad y de ra- 
zas, son enemigos, sin saberlo, de 
ellos mismos y, por ende, de la eman- 
cipación de los demás. 

Los patronos y los gobernantes, 
cuando de sus intereses se trata, no 
reparan en los medios para explotar- 
nos y tiranizarnos a su antojo. Por 
eso, la norma que debemos llevar en 
los talleres es estar unidos todos, no 
viendo un enemigo en el otro com- 
pañero, sino un hermano al que hay 
que defender; y estar compenetrados 
para mantener nuestras mejoras ad- 
quiridas al través de cruentas luchas. 
En estas horas porque atraviesa el 
mundo, a nosotros, los que hemos 
producido a través de generaciones 
de productores todas las riquezas so- 
ciales, que una minoría de parásitos 
disfruta, por la ignorancia en que 
estamos sumidos, nos toca preparar- 
nos y capacitarnos, estudiando, de 
acuerdo con las tácticas del sindica- 
lismo revolucionario, la vía más rá- 
pida que nos permita alcanzar otras 
mejoras inmediatas, como son: la 
jornada de seis horas para combatir 
el desempleo, que somos nosotros los 
que tenemos que buscarles solución 
rápida, si queremos que no nos aho- 
gue, pues a medida que avanza la 
técnica en la maquinaria, ésta va 
desplazando a los trabajadores de la 
producción; lo que significa la mise- 
ria con todas sus consecuencias. 

Preparémonos para conquistar la 
jornada de seis horas, que será un 
paso más en el camino de nuestra 
emancipación futura, y matemos en 
nosotros los prejuicios que retardan 
el triunfo de nuestra causa, que es el 
pan y la libertad para todos. 

Unidos por los lazos de la frater- 
nidad y el compañerismo seremos 
fuertes, 


Compañero: El Boletín es el resu- 
men mensual de nuestros problemas en 
los talleres y el vehículo más eficaz 
para la exposición de nuestras ideas. 
Léelo con el mismo interés de los que 
escriben los trabajos que en él se pu- 
blican. 
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UT. $. A. G. (Organo Oficial de la Unión Sindical de Artes Gráficas) 


Sección de Cajistas de Teriodicor 


A cargo de JOSE GARCIA BOTANA - 








FIRME Y CON DECORO 


Así es como tiene que mantener- 
se, al través de tantas injusticias y 
desvergiienzas, el proletariado en ge- 
neral. 

Injusticias, las de los gobiernos in- 
capaces que, con una incomprensión 
absoluta de sus deberes, no hacen una 
legislación social, como existe ya en 
otros países, y sí por el contrario dic- 
tan decretos de puro sabor fascista, 
haciéndole el cardo gordo a ciertos 
monigotes que, por su descendencia, 
es materialmente imposible pensar 
que quieran a este país, 

Desvergiienzas, las de los misera- 
bles esclavos que ponen al servicio de 
los panzudos burgueses su trabajo, 
que no es más que su vida misma, 
desoyendo la palabra noble y sincera 
de su hermano el trabajador que lu- 
cha exclusivamente por el mejora- 
miento colectivo. 

No cabe dudas de que la labor es 


dura, y es por ello, que exhortamos 
a los buenos, a los que a diario vie- 
nen luchando a que continúen, con 
férrea voluntad, por ese el único cCa- 
mino de] honor y del decoro, en aras 
de lo que por razones de lógica y de 
justicia tiene que ser, en no lejano 
día, intangible realidad, que no es 
otra cosa que la unión de todos los 
trabajadores, para con ello poder exi- 
gir lo que tan dignamente nos co- 
rresponde:-la remuneración equitati- 
va del trabajo y el respeto y consi- 
deración a que tenemos derecho. 

La civilización avanza, el capita- 
lista sabe que el trabajador va de 
brazo con ella y cobarde y menguado 
es el que ya a estas hóras no esté 
en su lugar como trabajador, negán- 
dose a que le sigan explotando y a la 
vez traicionando a su hermano y com- 
pañero. : 

Benito López. 








A cargo de M. LOPEZ 





SE RUMORA... 


Por AURELIO MEZA 


La tan conocida frase “cuando el 
río suena, piedras o semillas de agua- 
cate lleva”, se puede recordar en es- 
tos momentos, con motivo de la de- 
tención de varios comerciantes pape- 
leros e impresores, el día 2 del mes 
actual, cuando se encontraban reuni- 
dos en el Club Deportivo P. Fernán- 
dez, y ser, por tanto, acusados de es- 
tar “conspirando”, aunque pocos mo- 
mentos después fueron puestos en li. 
bertad. * 

Era absurda la acusación. Quien 
bien conozca a algunos de los indivi- 
duos que fueron detenidos y sobre to- 
dos los que han tenido la desgracia de 
trabajar en los talleres de ellos, saben 
de sobra que no tienen el valor cívico 
suficiente para conspirar, si tomamos 
como base la verdadera significación 
de esa palabra, porque para conspirar 
hace falta valor y saber presentar el 
pecho ante el peligro y si no que le 
pregunten si tengo o no razón a uno 
de los que fueron detenidos y que, se- 
gún cierto panfleto que fué fijado con 
profusión en todas las calles de la Ha- 
bana, fué un verdadero conspirador, 
pero contra los derechos del hombre y 
la vida de los que se consumían en sus 
poco higiénicos talleres. 


Quien conozca bien la psicología de 
los impresores, que siempre se han 
tratado como perros y gatos, tiene 
que sonreir irónicamente al pensar 
que esos señores se reunían para fo- 
mentar o tratar sobre una Asociación 
de Recreo y Sport y, en cambio, ad- 
quiere todos los visos de certidum- 
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bre los rumores que insistentes co- 
rren de que tratan de ponerse de 
acuerdo para implantar el .sabotage 
contra las tarifas vigentes y otros 
beneficios justos que hoy disfrutan 
los siempre sufridos trabajadores de 
Artes Gráficas. 

Debemos de pensar seriamente so- 
bre el particular y estar alerta; no 
porque sean más o menos ciertos los 
rumores que corren, pues las posicio- 
nes que ocupamos todos los compo- 
nentes de la U. S, A, G., conquista- 
das gloriosamente en las cruentas ba- 
tallas sostenidas y que tantas vidas y 
miserias ha costado, esos triunfos, di- 
go, los sostendremos por arriba de 
todo y de todos; pero también esos 
rumores o posibles maquinaciones 
es propicia a la política de los traido- 
res y malos compañeros de que trata- 
ba en mi artículo anterior, y sobre 
ellos también debemos de estar aler- 
ta, como reptiles asquerosos que son. 

¡ Alerta, compañeros...! La amar- 
ga experiencia de un pasado no muy 
lejano, nos debe servir para estar 
alerta en nuestros puestos; las tene- 
brosas maquinaciones que puedan es- 
tar incubándose en la sombra, no nos 
debe de coger desapercibidos; si hay 
que luchar nuevamente, luchemos ; si 
hay que ofrendar nueva sangre ¡así 
sea... ! pero claudicar, ¡jamás! 

Los tentáculos del pulpo papelero 
dan muestras de nueva vitalidad. Cual- 
quiera tentativa que haga es una 
agresión a nuestros derechos. Prepa- 
rémonos para la lucha y caigamos si 
es preciso, pero los que queden en 
nuestras filas mantengamos muy al- 
to el galardón de la Y. S. A. G., que 
es la divisa de la vergilenza y del ho- 
nor de los que están cubiertos por su 
bandera, 





SECCION DE RAYADOS 


Saldo anterior .. RT 
Agosto 4.—Recaudado por cuotas .. 


o | ET id. dd. 
> dd da, 
A a) id. id. 


39 carnets extendidos .. .. .. 


GASTOS GENERALES 


La 8104.93 
... Y 6.24 
10.57 

a 10.20 
3.90 38.75 $ 93.58 


Agosto 4.-—Donativo a la viuda del e. A. López .. .. $ 1.50 

c 4 —Comisión al cobrador .. O bora 0,93 

» 1— id. id. 1.58 

» 18— id. id. 1.17 

» 2 id id. MA 1,53 $ 6.71 

PER CAPITA E 

Agosto 4.—Ingresado en el Pleno .. $ 3.12 

» — id. id. id. 5,28 

» 18— id. id. id. 3.92 , 

y A— id. id. id. 5,10 $ 17,42 


»  22—Gastos de “viajes .. 


SALDO PARA SEPTIEMBRE... /.. 


0.20 $ 24.33 





$ 69.23 


La Habana, Agosto 31 de 1934,—Aurelio Meza, Secretario Organizador.—Vicente Seoane, 


Secretario Contador, 
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UT. $. A. G. (Organo Oficial de la Unión Sindical de Artes Gráficas) 


Secta Maquiniinad. Seriodicos 


A cargo de JOSE: FERNANDEZ 


NUESTRA: REALIDAD : 


En los momentos actuales las realidades 
que confronta el movimiento obrero de Cu- 
ba es francamente desfavorable. Desfavora- 
ble porque existe una correlación de fuer- 
zas, íntimamente ligadas en sus intereses, 
que son diametralmente opuestos a los inte- 
reses y necesidades de la clase obrera y las 
restantes capas populares. Que sean adver- 
sas nuestras realidades, no quiere decir que 
nuestro movimiento se encuentre derrotado, 
ni que esté en una situación de inmovilidad 
y confusión; muy por el contrario: de la lu- 
cha contra estas realidades, de la lucha ac- 
tiva por la defensa de nuestras conquistas; 
saldrá, indefectiblemente, la ofensiva y la 
victoria. A la clase obrera no es posible de- 
rrotarla nunca definitivamente. Es posible 
agarrotarla, perseguirla, desviarla de su ruta 
revolucionaria por un espacio limitado de 
tiempo; pero nunca destruirla. Ya que nues- 
tro movimiento se haya condicion2do por vi- 
vos factores materiales que la impulsan y 
dan vida. ““Las revoluciones cuando no triun- 
fan plenamente, plenamente fracasan. Pero 
ese fracaso dura el tiempo que se toma para 
reorganizar de nuevo los destacamentos de 
combate para presentar una nueva batalla. 
Con la experiencia y con el impulso del odio 
y la revancha, el triunfo de la clase obrera 
sobre su adversario natural es inevitable””. 
La violencia y el terror pueden resultar ar- 
mas eficaces por un ciertp espacio de tiem- 
po, pues el régimen del terror está condena- 
do a tener corta duración: o conduce a ex- 
plosiohes violentas y desesperadas en las ma- 
sas populares, o como arma de dos filos se 
vira, por sus contradicciones, contra los en- 
cargados de aplicarla, y entonces el movi- 
miento que bulle íntimamente, surge de nue- 
vo impetuoso e incontenible hasta la conquis- 
ta de los objetivos centrales que mueven al 
proletariado: la liquidación del régimen es- 
clavista de explotación y de barbarie que las 
condena, irremisiblemente, -a la miseria más 
espantosa. 

Desde luego que es necesario aprender a 
diferenciar las etapas en la lucha revolucio- 
naria, para aplicar métodos y tácticas que 
respondan a la verdadera realidad objetiva 
y no al dogma rígido e inflexible. La aplica- 
ción de una estrategia y una táctica inade- 
céuadas y que no respondan a las peculiarida- 
des del lugar y del momento en que se eje- 
cuten, conducirá, indefectiblemente, a impul- 
sar la catástrofe y estimular al enemigo. Por 
ello la clase obrera debe de aprender a dife- 
renciar los momentos de flujo y reflujo en 
el movimiento para no dejarse llevar por de- 
sesperados infantilismos ni la mine la desi- 
lusión fatal. 

El movimiento particular de la Unión Sin- 
dical de las Artes Gráficas, como sector im- 
portantísimo del movimiento obrero de Cuba, 
sufre las consecuencias dolorosas de este ci- 
clo de agazapamiento proletario. No es posi- 
ble que nos hayamos podido sustraer de esta 
realidad amarga. Como sector fundamental 
en la industria y en el movimiento revolucio- 
nario, la reacción ha descargado con mayor 
dureza sus golpes. Los obreros tipógrafos, Co- 
mo los demás obreros de los restantes secto- 
res del trabajo, vivimos las consecuencias fa- 
tales del descenso general de la revolución. 
Esto es preciso abordarlo con valor para no 


también, para comprender que tanto valor es 
preciso en los momentos de la lucha por la 
conquista, como en los momentos de la lucha 
por defender las conquistas, Que son dos co- 
sas completamente distintas; pero que, a pe- 
gar de ello, se entrelazan entre sí. A la clase 
obrera de Cuba, bastante inexperta, se le pre- 
sentó un rico movimiento en su escenario que 
no pudo superar por la falta de unidad en 
los propósitos y fines Por nuestra condición 
de país colonial, absolutamente sometido a 
los designios del imperialismo, la lucha por 
la conquista de los más elementales derechos 
democráticos para el pueblo trabajador, se 
plantea siempre con los violentos caracteres 
de la insurrección, Nosotros apoyamos las 
palabras de Lenin cuando dice que **los bol- 
cheviques no se avergilenzan de decir que 
prefieren el régimen de la democracia al ré- 
gimen autocrático del zarismo. No, precisa- 
mente, para vivir de la democracia, sino pa- 
ra sentarnos sobre ella y cómodamente luchar 
por la destrucción de la democracia parcial 
de la burguesía e instaurar la verdadera de- 
mocracia del pueblo*”, Hacemos nuestras las 
palabras del viejo iluminador de la clase 
obrera revolucionaria y la echamos al rostro 
de sus detractores. 

El descenso del movimiento revoluciona- 
rio tiene su inicio en la última etapa del go- 
bierno demagogo de Grau San Martín; pero 
ya, en la actualidad, se vive en el ambiente 
una nueva época de resurgimiento para los 
destinos futuros de la clase obrera. Está al 
pasar la época de tregua necesaria, de reple- 
gamiento natural; está liquidando el reagru- 
pamiento de los cuadros dispersos, Y para 
comprender claramente esta cuestión de las 
oscilaciones del movimiento, y recibir la gran 
experiencia que nos ha legado un pasado re- 
ciente, pero doloroso, es preciso tratar de ha- 
cer un análisis, de las causas fundamentales 
que motivaron la dispersión de las fuerzas 
genuinamente proletarias de las arenas de la 
lucha revolucionaria, Esta grande y dolorosa 
experiencia pasada nos ha enseñado toda: la 
miseria y toda la cobardía de la pequeña bur- 
guesía ilusionista, que no es capaz más que 
para vivir de frases rimbombantes, con las 
cuales ocultan un mezquino propósito intere- 
sado. 

En primer lugar la falta de un vehiculo 
revolucionario, lo suficientemente identifica- 
do con las peculiaridades específicas de la 
lucha en Cuba, *“La carencia de un partido 
obrero revolucionario que, penetrado profun- 
damente en las entrañas de la población tra- 
bajadora, clarificara las posiciones y desa- 
rrollara la lucha hacia objetivos concretos, 
agotando las etapas inmediatas que se pre- 
sentaban en el camino. Esta grande incom- 
prensión hundió la perspectiva que abría la 
intentona **democrática”” del gobierno de los 
auténticos, dando con ello lugar a que su go- 
bierno fuera barrido por la reacción. Grau 
y los estudiantes representaron, en Cuba, el 
kerenskysmo barrido por la reacción zarista””. 

Los ocho años de dictadura machadista tu- 
vieron la virtualidad de elevar la concien- 
cia política de las masas populares. En la 
vida del movimiento revolucionario de los 
trabajadores se iniciaba, con el intento de 
los sectores pequeños burgueses, un intento 
de conducir la lucha, con la coincidencia de 


marchar más tiempo por el camino del|los restantes sectores revolucionarios, en la 
engaño peligroso. Esto es preciso abordarlo, | vía de la conquista de una democracia que, 
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inevitablemente, nos colocaría en el camino 
mismo de la insurrección. En nuestros países 
coloniales la lucha por la conquista de la de- 
mocracia y de la independiente nacionalidad 
económica, se plantea, con todas sus dramá- 
ticas proyecciones, en la ruta misma de la 
insurrección, Grau resultaba un obstáculo que 
era necesario quitar, pues representaba la 
vacilación y la cobardía de la pequeña bur- 
guesía dominante. En Rusia fueron barridas 
por los bolcheviques dirigidos por Lenin y 
Trotski; en Cuba lo fueron por la reacción 
burguesa imperialista. Barrer con el gobier- 
no de Grau era sumamente necesario para 
log destinos de la revolución; pero hacerlo 
cuando se hubiera penetrado a las masas pro- 
fundamente en el contenido de los objetivos 
democráticos de la misma, y no gritar estri- 
dentemente, como se hizo, cuando aun estaba 
ilusionado con su demagogia miserable. En 
Cuba el Partido Bolchevique Leninista, de 
reciente hechura, no había penetrado aun lo 
suficiente en la conciencia de las masas obre- 
ras, y en su dolorosa debilidad orgánica, no 
pudo haber hecho más de lo que hizo por de- 
sarrollar el movimiento. El Partido Comunis- 
ta de Cuba fué impotente también; pero por 
su ineptitud. El triunfo fácil lo alocó. Con- 
fundieron los preludios de la insurrección con 
la insurrección misma. Y burócrata y secta- 
rio hace central la consigna de la con- 
quista del poder para los trabajadores, y las 
masas obreras, que comenzaban a moverse 
por objetivos democráticos y liberales y no 
por claros objetivos clasistas, se confundie- 
ron con ella. Y esto en los momentos mismos 
en que era más ardua y descarada la conspi- 
ración unida de los sectores reaccionarios 
ayudados por el imperialismo, El movimiento 
de liberación nacional fué subestimado por 
la, burocracia dirigente del partido de la re- 
volución proletaria, y la perspectiva que se 
abría fué violentamente cerrada por su cre- 
tinismo político. 

En segundo lugar, el movimiento de nacio- 
nalización de los trabajadores y las ilusiones 
chauvinistas que prenden en las masas deso- 
cupadas de los obreros nativos. El movimien- 
tc obrero de Cuba fué impetuoso en el go- 
bierno de los ““auténticos””; pero en el mis- 
mo se inicia el ciclo descensivo. Detenido e 
impotente, entre dos fuegos, el gobierno de 
Grau resulta cobarde para seguir por el ca- 
mino de la revolución y opta por romper el 
fuego contra la clase obrera. El decreto ley 
de nacionalización de los trabajadores resul- 
ta un desesperado esfuerzo para agarrarse de 
una base social, fundamental en la pobla- 
ción, en la lucha contra las corporaciones 
económicas y los sectores políticos reaccio- 
narios representativos de sus intereses y del 
imperialismo. Esta ley siembra, entre las ca- 
pas atrasadas de la población cubana, las más 
groseras ilusiones de mejoramiento económi- 
co. El problema de la desocupación fué des- 
plazado de su cauce por.estos demagogos, y 
en su lugar se coloca el nacionalismo cobar- 
de -y- superficial de nacionalizar a los traba- 
jadores, cuando lo que exige a gritos nues- 
tra dolida nacionalidad es nacionalizar la ri- 
queza, transferida de manos de los latifun- 
distas españoles a manos de los yanquis im- 
perialistas. Pero es preciso anotar, también, 
las causas fundamentales que impulsaron al 
gobierno de los +'*auténticos'? a adoptar la 
medida: las masas populares que se movie- 
ron al toque del clarín del 4 de septiembre, 
lo hicieron tras la “conquista de verdaderos 
objetivos democráticos y nacionalistas, y el 
gobierno que resultó poder, durante unos me- 
ses, fué un freno para sus ilusiones. La con- 
quista de una nacionalidad económica inde- 
pendiente no es posible sino sobre la base 
de una lucha a muerte contra las empresas 
yanquis que usufructúan nuestra riqueza in- 
dustrial, y contra las grandes corporaciones 
económicas dueñas del comercio, De ahí que 
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Grau, atalayado en un histerismo democráti- 
co sin contenido revolucionario, se diera a la 
lucha encarnizada contra el movimiento obre- 
ro, con la vista fija en conquistarse «con ello 
la simpatía de las clases dominantes, y en 
la práctica no consiguió más, que ser des- 
plazado vergonzosamente del escenario de la 
lucha, por su vacilación y cobardía. En esto 
los obreros desocupados nativos, amparados 
por el gobierno y por los sindicatos libres, 
de hechura gubernamental, son utilizados 
por los patronos como las grandes reservas 
de rompehuelgas para destruir el movimien- 
to obrero revolucionario que resultaba una 
amenaza para las posiciones de las clases do- 
minantes y para el gobierno. Hoy, después 
de esta gran experiencia, los obreros cubanos 
vuelven a su sindicato clasista desengañados 
de la miseria de la nacionalización. 

En tercer lugar: la concentración reaccio- 
naría de las clases «lominantes en el poder 
presidida por Mendieta y sus acólitos. Bajo 
la dirección de Caffery, Batista se ampara 
de la pantalla civilista que le brindan los 
tradicionalistas, para aplastar definitivamen- 
te las grandes inquietudes sociales del prole- 
tariado de Cuba, que ritman su movimiento 
al compás de las necesidades de su historia. 
Con ella en el poder, se sucede rápidamente 
toda una legislación antiobrera, y aprove- 
chan el movimiento de nacionalización de pa- 
tente grausista para darle el golpe de muer- 
te al movimiento obrero. La clase obrera ha 
vivido entre odios profundos, Sin unidad, la 
resistencia es débil y la ola de terror del go- 
bierno se ha recrudecido odiosamente contra 
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los trabajadores. Pero la tregua para la re- 
construcción ha durado más de ocho meses; 
de nuevo se comienzan a alinear los destaca- 
mentos para un próximo combate; de nuevo 
el movimiento se alista para luchar y arran- 
car las conquistas que nos han sido arreba- 
tadas por medio del terror. 





Sobre la base de la asimilación de estas 
tres grandes experiencias el movimiento obre- 
ro de Cuba tiene que desarrollarse para la 
lucha inmediata y no confundir los objetivos 
que la mueven, Fuera del estridentismo, e! 
movimiento obrero, aplastando estas tres 
grandes faltas, llegará inevitablemente al 
triunfo definitivo. 

René CHARLOT. 
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Compañero: Las palpitaciones de la 
sección en que trabajas deben refle- 
jarse en la sección del Boletín. Interé- 
sate por ello, 


—— o os 
PARA NUESTRAS COMPAÑERAS 


Desde el próximo número comenza- 
remos a publicar una sección dedicada 
exclusivamente a las compañeras. Con- 
sideramos de suma importancia dicha 
seeción y a la misma dedicaremos nues- 
tros mejores empeños. 
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ERISIS, HAMBRE, o - ORDEN BURGUES 
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Guerra al Trabajo a Destajo 


He aquí un viejo sistema de explotación 
que todo trabajador consciente está obliga- 
do a luchar por su desaparición, por ser per- 
judicial para toda la clase trabajadora y muy 
beneficioso para el patrono donde se reali- 
za dicho sistema de trabajo. 

El individuo que no se conforma con su 
condición de explotado y aspire a su com- 
pleta emancipación, está en el deber de re- 
hazar este sistema de trabajo por inmoral 
y antihumano, en el cual, en la mayoría de 
los casos, la constitución física del individuo 
triunfa por encima del desarrollo del cerebro, 

Los obreros que realizan un trabajo a des- 
tajo ayudan al patrono a enriquecerse, mien- 
tras ellos se agotan lentamente, Y demues- 
tran con esto un egoísmo que va en perjui- 
cio de ellos mismos, 

Además se olvidan que hay miles de com- 
pañeros sin trabajo que no pueden llevar un 
pedazo de pan a sus hijos, por no encontrar 
quien les alquile sus brazos. 

Aunque sólo sea por humanidad, el traba- 
jo" a destajo debe desaparecer, por ser una 
lacra del actual sistema capitalista que obs- 
taculiza, con su forma egoísta, la armonía 
que debe existir entre todos los trabajadores. 


M. Fernández. 





' Compañero: Cuando recibas el Bole- 
tín léelo, y si encuentras alguna defi- 
ciencia, patticípalo a la dirección. 
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(De “Nuestra Palabra ??), 
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A cargo de MANUEL MARSAL 


El Dro blema Económico de Puerto Rico 


Treinta y tres años de dominación ameri- 


cana en Puerto Rico, han bastado -para colo- 
car a las masas de la población trabajadora 
en la mayor miseria y en la más sombría 
desesperación. 

En mi país — nos decía no ha mucho en 
New York el valiente' revolucionario borin- 
queño Alberto Sánchez — la concentración 
de los medios de producción en manos ex- 
tranjeras se ha operado con rapidez tan ex- 
traordinaria, que la población de los cam- 
pos, asaltada por el hambre, se ha ““deslin- 
dado hacia las ciudades??, como está ocurrien- 
do en Cuba. El campesino medio ha deveni- 
do en semiproletario, y éste ha caído en la 
esclavitud. En el presente período que -co- 
rresponde al final de la relativa estabiliza- 
ción del capitalismo, las clases explotadoras 
acentúan febrilmente el proceso de la eon- 
centración de la propiedad. Introducen en las 
plantaciones y demás centros productores, 
medidas nuevas y a cada hora más drásticas 
de economía, que se manifiestan en cesantía 
en masa de la población trabajadora, reajus- 
tes, rebaja de Salarios, estrechando más y 
más en esta forma el cerco de acero que es- 
trangula al campesino y al obrero. 

Todos los.medios de producción en Puerto 
Rico, en efecto, las mejores tierras, la indus- 
tria azucarera, los servicios de transporte, los 
servicios públicos y las corporaciones banca: 
rias están en poder del capital de Wall 
Street, participando, desde luego, en sus be- 
neficios terratenientes nativos que les sir- 
ven de agentes, - ; . 

Las compañías azucareras y fruteras nor- 
teamericanas radicadas en Borinquén poseen 
y controlan más de 760,000 acres de las tie- 
Tras más fértiles. El valor total de las com- 
absentistaás se eleva a $84.000,000, Por 
tanto, si nos detenemos a pensar que el azú- 
car representa el 67% de'la riqueza agríco- 
la y que las compañías absentistas producen 
el 59% del azúcar, es evidente que controlan 
con la producción azucarera un 40% de la 
total riqueza agrícola de la isla. 

Es importante también, en Puerto Rico, la 


pañías 


producción de otros frutos. El 64% del te-]. 


rreno dedicado a estos cultivos, o sean 6,499 
acres, está en manos de compañías america- 
nas. De las sesenta y cuatro compañías fru- 
teras registradas en' el Departamento de 
Agricultura, sólo diez y ocho funcionan a 
impulso de capital borinqueño, siendo preca- 
ria su existencia, por no poder hacer el de- 
bido frente a la competencia de las, opulen- 
tas corporaciones yanquis que a menudo em- 
plean el **dumping?”. 

El resto de las grandes corporaciones que 
en Puerto Rico hacen transacciones comer- 
ciales y controlan los transportes, completan 
los eslabones de la cadena esclavizadora .de 
la población. En el libro de Bailey W. Dif- 
fie, el más reciente que se ha publicado en 
material estadístico, encontramos ura exten- 
sa relación de las firmas que dominan la vi- 
da económica de la hermana ínsula. He aquí 
las más importantes: Ponce Electric Co., con 
un capital de 31.441,500; Porto Rico Gas Co., 
con un capital de $1.724,900; Porto Rico Te- 
lephone 'Co., con un capital de $4.000,000, Por 
otra parte aparecen los tres bancos que ro- 
concentran en sus arcas todo el capital: The 


National “Gty Bank of New York, con] 


12.500,000, The Royal Bank of Canada, con 
$9.000,000, y The Bank of Nova Scotia, con 
$8.000,000 y, en la industria azucarera' los 


. 
, 


enormes feudos de las empresas “Guanica?” 
y “Fajardo”. 

Los: efectos de esta absorción de la rique- 
za vital se reflejan en la depauperación ca- 
da vez más acentuada del pueblo, reconocida 
por el propio exgobernador de la isla Theo- 
dore Roosevelt, que en uno de los últimos 
mensajes de su administración, hacía constar 
que en el año fiscal que terminaba en aque- 
lla fecha: *““4,442 personas murieron de tu- 
berculosis. El porcentaje de defunciones a 
causa de esta enfermedad—continuaba expli- 
cando—es mayor que en cualquiera de los 
otros países del hemisferio accidental y cua- 
tro y media veces mayor al porcentaje de los 
Estados Unidos. Hablando en otra forma, 
cerca de 35,000 personas en la isla sufren de 
tuberculosis, 200,000 de malaria, y más de 
600,000 de anemia ??. Je 

“*Cabalgando por las colinas — agregaba 
el gobernador en un mensaje al presidente 
Hoover—me he detenido de finea en finca, 
donde mujeres escuálidas y mal nutridas y 
hombres enfermos repetían la misma histo- 
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ria: muy poco que comer 
para obtener más, 
**...las condiciones de las casas, desde 
luego, son terriblemente inadecuadas. Seis o 
siete «personas viven muchas veces en un 
cuartucho. En algunos barrios más pobres he 
visto tantos como a diez en un*cuchitril de 
cajones no mayor de doce pies cuadrados. 
““En las últimas seis semanas he camina- 
do por toda la isla y he estado de escuela 
en escuela, donde he visto cientos de miles 
de niños, Ahora eseribo lo que he visto con 
mis propios ojos y no lo que me han contado 
o he leído... He visto a madres cargando 
a niños que eran como, pequeños esqueletos. 
He observado en un salón” de clase a niños 
y niñas delgaditos y pálidos, tratando de 
poner en acción sus cerebros cuando sus 
cuerpos estaban mal alimentados. Los he 
visto tratando de estudiar con una comida 
escasa al día, de arroz"con frijóles?”... 
Poco antes de darse publicidad al informe: 
de Teodoro Roosevelt, Jr., el doctor Cayeta- 
no Coll y Tosté, prominente puertorriqueño, 
en carta al Presidente Calvin” Coolidge, le 
decía lfablando de los obreros y campesinos 
de su país: ““pueden ser considerados entre 
los seres más infortunados del mundo??, 
Después de Coll Tosté y de Roosevelt, la 
Cruz Roja Americana se ha visto precisada 
a declarar públicamente que en Puerto Rico 
242,292 personas necesitan inmediato auxilio 
para. evitar que mueran por deficiencia de 
alimentación; que 23,000 personas carecen 


y sin oportunidad 
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prácticamente de ropa; que 33,000 familias 
no pueden pagar los alquileres de sus aloja- 
mientos, y, por último, que 130,000 indivi- 
duos requieren pronta atención médica. 

El hambre, como vemos, hace grandes es- 
tragos en la infortunada población. Como el 
eosto de los alimentos es un 25% más alto 
que en Nueva York, la vida se hace difícil 
e insoportable con los míseros salarios que 
; se ganan. Cerca de 400,000 personas, entre 
4] obreros desocupados y campesinos despoja- 
, dos, buscan trabajo y no reciben ayuda del 

ll - Gobierno insular. Sólo a los veterano de la 

! guerra se les da dos días de trabajo, una se- 
mana sí y otra no, y ganan dos pesos por el 
día de trabajo. 

Estas cifras nos demuestran de manera 
elocuente lo que en realidad es la obra civi- 
lizadora del imperialismo yanqui en Puerto 
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Rico, de la que tanto hablan los filibusteros 
de la Casa Blanca cuando pretenden justifi- 
car su política de penetración, ya armada, 
ya. económica, en los pueblos del Caribe. 


Detrás de la máscara de la civilización y 
de la democracia, que por boca del general 
Miles, en 1898, al adueñarse de Puerto Rico, 
anunciara que lo hacía en el nombre de la 
Libertad, la Justicia y la Humanidad, llegó 
el capital financiero yanqui, realizando su 
acostumbrada labor destructora en los países 
coloniales: retraso cultural; freno a las ac- 
tividades creadoras; castración de las ener- 
gías del intelecto; debilitamiento de la vita- 
lidad; elevación del militarismo; preparación 
de hombres para las guerras de rapiña im- 


perialistas. 
Manuel MARSAL. 































La crisis del capitalismo, proclamada ya 
hasta por sus propios representativos, nos 
coloca a los trabajadores en una situación 
de espectación especialísima y, sobre todo, 
en un plano de responsabilidad ineludible, en 
cuanto a las funciones que habremos de de- 
sempeñar, cuando la catástrofe anunciada se 
produzca y deje de ser factor de control] el 
capital, a quien se deben las trágicas esce- 
«nas que el mundo contempla, tanto en el si- 
loncio de los hogares, como en los tumultos 
frecuentes de los pueblos. 

¿Quiénes habrán de asumir el control que 
ya no puede retener el capitalismo? Lógica- 
mente habrán de ser los trabajadores por 
medio de sus organizaciones. Y habrán de 
ser las organizaciones, precisamente, por 
constituir organismos de responsabilidad y 
de tecnicismo. De ahí la importancia que se 
avecina en un futuro, tal vez cercano, a 
nuestros organismos y por lo tanto la nece- 
sidad que tenenwes de perfeccionarlos lo más 
posible, hacerlos lo más fraternales en sus 
relaciones con los afines y, sobre todo, acre- 
- ditarlos ante la conciencia pública, para que 
| cuando llegue el momento culminante, esto 
li es, el tránsito de un sistema social al otro, no 
exista inquietud en los espíritus y todos re- 

ciban la **(nueva??, no sólo con alborozo, si- 

no con la satisfacción plena de que se ““ha- 

E brá de dar mejor servicio ala humanidad?””, 

% que el que le venía dando el sistema capi- 

talista, en bancarrota, tanto por sus aberra- 

ciones contra los hombres y los pueblos, co- 

y mo por su espíritu egoísta, llevado al sumum 
es! de la crueldad en: todos sus actos. 

El problema que abordamos en este tra- 
bajo es de suma trascendencia, A medida 
que ahondemos en el mismo, encontraremos 
una cantidad tal de previsión y oportunidad, 
que nos harán meditar seriamente. ¿Esta- 
mos capacitados los trabajadores, en lo in- 
dividual y lo colectivo, para ““sustituir?”, 
con un mejor régimen, al régimen que cae? 
Esa pregunta debemos contestarla cuda uno; 
7 haciendo un análisis de nuestra existencia 
1 particular y de nuestras organizaciones en 
h general. ¿Laboramos, efectivamente, por la 

instauración de una ética racional en la vi- 
+ da, o sólo nos inspiramos en sentimientos de 
*£poderío?? para imitar a los que tanto aho- 































La Responsabilidad ante el Futuro 


Por A. PENICHET 















ra detestamos, por lo que nos han hecho su- 
frir? ¿Son nuestras organizaciones elementos 
preparados para responder adecuadamente a 
la finalidad ineludible de abastecer y-dis- 
tribuir, sin privilegios, bajo un ritmo de res- 
ponsabilidad honrada, cuando entren en fun- 
ciones, ocupando el lugar dejado por las or- 
ganizaciones del capitalismo? ¿Somos lo su- 
ficientemente fraternales, como individuos, 
para' saber .interpretar la máxima racional 
de no regatear a nadie lo que necesite y 
mucho menos convertirnos en elementos pa- 
rasitarios, en sustitución de los desplazados 
por el cambio de régimen? ¿Han hecho un es- 
tudio previo nuestras organizaciones de los 
medios de vida del pueblo, forma en que se 
púede atender, lugares interiores y exterio- 
res de donde se puede abastecer, etc., con 
auxilio de la estadistica? 

Estas preguntas son de una importancia 
tan sobresaliente, que nos coloca en situa- 
ción difícil para contestarlas satisfactoria- 
mente, porque sabemos perfectamente” que, 
como individuos, somos víctimas de los ata- 
vismos originarios del capitalismo y nues- 
tras organizaciones, igualmente, se desen- 
vuelven en un plano de indiferencia tal ante 
la responsabilidad futura, que señalamos, 
que de ocurrir un cambio inesperado de ré- 
gimen, de poco nos valdría, 

Debemos, eomo individuos, ocuparnos con 
más frecuencia en los aspectos responsables 
de la. vida, dejando las pequeñeces a un la- 
do e invirtiendo el tiempo en acondicionar: 
nos para saber responder, con éxito, a las 
necesidades sociales que nos serán encomen- 
dadas, una vez que se produzca el fenóme- 
no que vienen anunciando sociólogos, pen- 
sadores y hasta los propios magnates del ca- 
pitalismo. » 

¡Cuánto tiempo solemos perder en cosas 
fútiles, tratando de humillarnos unos a otros, 
por destacar el prurito personal, mientras 
dejamos que se seque, por falta de riego 
constante, el árbol de la fraternidad, tan 
necesaria para unir sólidamente a los hom- 
bres! | 

Nuestras organizaciones se desarrollan en 
un ambiente de aislamiento suicida, corta- 
das las relaciones entre unas y otras, puesto 
que “solamente se sostienen por medio de al- 






















guna fría comunicación, para anunciar la 
toma de posesión de la nueva Directiva a 
principio de año. Después el silencio, el va- 
cío, el alejamiento más completo. De esa ma- 
nera se ““ignoran”? unas a otras, con grave 
daño de la moral solidaria y la responsabi- 
lidad ante los eonflictos que frecuentemen- 
te se presentan, conflictos que provoca y 
avienta el capital, con más impunidad mien- 
tras mayor es la ““distancia”? en que se mue- 
ven: unas organizaciones obreras de otras. 


En general, el panorama que ofrecemos al 


estudio de los observadores, es bien precario, 
podríamos agregar, que hasta sombrío, Unos 
compañeros, tratan de *““agredir?? a otros por 
medio de infundios de todas clases, sin re- 
parar absolutamente en nada. Predomina la 
tesis de que ““el 'que no piensa como uno es 


un pillo, un malvado en toda la acepción 
del vocablo?”; pero si piensa como uno, es 
“tel más perfecto de los mortales”?. De esa 
manera hacemos labor disolvente, sembrando 
el desconcierto y reduciendo los medios de 
defensa materiales frente a». un gdversario 
cada día más osado, precisamente porque 
conoce estas incomprensiones nuestras. 

Las organizaciones se encuentran a mer- 
¿ed de un vendaval parecido. Son “*traídas 
y llevadas?? de allá para acá, tal como si 
fuesen de elástico, sin que se logre formar 
un solo haz con ellas y mucho menos orien- 
tarlas hacia las altas finalidades que las 
circunstancias, que señalamos en este traba- 
jo, demandan. 

Sintamos cada uno la responsabilidad que 
nos aguarda para el momenta de la crisis to- 
tal del capitalismo, haciendo labor fraternal 
entre todos, **valorizando** en lugar de des- 
valorizar, “*acercando”” en lugar de alejar, 
poniendo, en fin, los fundamentos de una 
nueva ética en la vida, por medio de la cual 
se eliminen las acciones pequeñas y sólo pien- 
sen los individuos en actos de grandeza, 
“que justifiquen el cambio de régimen so- 
cial??, 

Vayamos hacia la confraternidad integral, 
por los medios más rápidos y expeditos po- 
sibles; para evitar caer en un torbellino de 
pasiones qué dificulten el entendimiento 
entre unos y otros, cuando llegue la hora de 
ocupar las posiciones responsables que deje 
vacante el capitalismo, “**eapacitándonos”” 
para no fungir “*ni de amos ni de tiranos?”, 
cuando se presente'esa' oportunidad, sino úni- 
camente de elementos de relación y corres- 
pondencia entre unos y otros para hacer que 
la vida alcance su lógica finalidad. 

Porque el sistema capitalista, “*no caerá””, 
aun cuando ya no controlara los destinos del 
mundo, si perdurara una mentalidad forjada 
en sus raíces, vaciada en su molde, primo- 
génita de su estructura, 

Recordemos, las palabras de José Iggenie- 
ros: 

“*Para cambiar un régimen es necesario 
emanciparse de su ideología?”. 


s 


FOTOGRABA»> 


y, DIBUJOS Ph 


Obraria 28 entre Cusa y Ñ lonacio 











' Página 20 


Yjargnales 


El incendio del *““Morro Castle'” que, se- 
gún racionales indicios, se produjo por efec- 
to de Ia negligencia del comando del buque 
se pretendió utilizar al principio como arma 
desfavorable a los trabajadores, '““adjudicán- 
doles'” la responsabilidad del hecho, por 
efecto del estado de anormalidad que reina 
en el puerto habanero desde que las autori- 
dades, a ''sangre y fuego””, impusieron el 
“*trabajo libre””, protegiendo a los rompe: 
huelgas. 

Todas las noticias posteriores demuestran 
que el fuego no se debió a ningún *“sabota- 
je'*, sino a la manifiesta negligencia de la 
alta dirección del buque, que dicho sea de 
paso, no cumplía con las más elementales 
disposiciones relacionadas con la seguridad 
del pasaje. Ni los botes funcionaban adecua- 
damente y mucho menos la tripulación reci, 
bió, en los momentos precisos, las órdenes 
oportunas para realizar un trabajo efectivo 
en beneficio de los confiados viajeros. 

Ahora es cuando se han dado órdenes ter- 
minantes de que no se lleven en los barcos 
pinturas inflamables, sobre todo en barcos de 
pasajeros. 

Nosotros, que siempre sospechamos que no 
eran ciertos los primeros informes que la 
prensa amarilla divulgaba para hacer odiosa 
la causa del proletariado, hemos consultado 
a un viejo marino, en activo servicio, el cual 
amablemente nos ha remitido las signientes 
líneas, en las cuales encontraremos material 
suficiente para llegar a claras conciusiones 
respecto al hecho. Además los cables nos han 
anunciado ya las distintas reclamaciones he- 
chas por familiares de las víctimas a la ca- 
sa armadora que, por todos los medios, trató 
de ““desviar'' la atención del punto lógico 
para sacar lascas al asunto, evadiéndose de 
la gran responsabilidad a que tiene que res- 
ponder, por haberse comprobado su culpabi- 
lidad. 

He aquí lo que nos dice el amigo, perito 
en la materia; 


LA TRAGEDIA DEL ''MORRO CASTLE”” 


Tragediag humanas de carácter inesperado 
o fortuito, unas veces y premeditadas otras, 
con instintos criminales, han tenido y tienen 
lugar a través de todos los tiempos, El enu- 
merarlas sería imposible y por lo demás inú- 
til, ya que ello es del dominio público a tra- 
vés de toda la superficie de la Tierra. Por 
lo demás, lo que nos proponemos es acudir 
en auxilio de la opinión pública, haciendo 
toda la luz que nos sea posible, a fin de que 
dramas de semejante carácter no sean apro- 
vechados con el instinto criminal de predis- 
poner el sentimiento popular contra aquellos 
sectores obreros que, en la vanguardia de su 
elase, luchan por redimir no sólo a las cas- 
tas oprimidas, si que también al resto de la 
humanidad ya que en el régimen presento 
y, muy especialmente, en los actuales mo- 
mentos, no hay un solo ser humano, rico 0 
pobre, que no viva bajo los efectos de una 
dolorosa inquietud. 

Se dice que el **Morro Castle** fué incen- 
diado por manos criminales, empujadas por 
elementos comunistas o anarquistas. Y para 
dar mayor carácter de veracidad a esta eri- 
minal acusación, se atribuyen el mismo ori- 
gen al incendio del “Santa Rita”, en el 
Océano Pacífico, en el mismo día, así como 
cinco buques incendiados pocos días después 
en el puerto de New York, e 

Que el capitalismo y las autoridades de los 
Estados Unidos, acusen a los comunistas, y 
hasta al pueblo cubano en pleno, tiene su ex- 
plicación, ya que de esta manera van toman- 
do cuerpo los siniestros propósitos del capi- 
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El gran poeta revolucionario asesinado por 
las hordas de Hitler, 


EOS 5 5 


talismo yanqui en relación con los destinos 
de este país; pero que de esas infames acu- 
saciones se hagan eco las autoridades cuba- 
nas, es algo que no tiene explicación, ya que 
en los Estados Unidos cuando la opinión pú- 
blica ha sido preparada por sus órganos de 
opinión, cuando ésta señala con el índice, no 
hace distingos entre los obreros radicales y 
el resto del pueblo de Cuba. Entendemos que 
las autoridades cubanas han elegido. un mal 
tema para justificar su política de represión, 
ya que la calumnia a que ellos han contri- 
buído a dar volumen supone un arma de dos 
filos, 

Quien haya seguido de cerca las actuacio- 
nes del tribunal de investigación, habrá po- 
dido darse cuenta de que en el incendio no 
intervinieron manos criminales; pero quien 
esté acostumbrado a vivir la vida de barcos 
de pasaje y muy especialmente barcos de tu- 
ristas, no le ha de ser muy difícil comprender 
lo fácil que es el inicio de un incendio. En 
barcos de turistas, como era el “Morro Cas- 
tle””, el pasaje viaja en busca de placeres, 
recurriendo a toda clase de diversiones. Y 
como desde que se inventó el alcohol, éste ha 
sido el principal factor en las diversiones, en 
todas partes se hace uso y abuso en grado 
superdativo de la bebida. Imagínense los lec- 
tores—quizás alguno haya viajado en estos 
barcos y lo sepa por experiencia—en qué es- 
tado se hallaría el pasaje que sigue en vela 
hasta las dos de la mañana, y especialmente 
la noche antes de entrar en New York, Al- 
gunos oficiales han declarado que la mayo- 
ría del pasaje se hallaba embriagado, y por 
si estas declaraciones fueran sospechosas, al 
comparecer los testigos ante el tribunal de 
responsabilidades ¿— nos. referimos a pasaje- 
ros—son varios los que han expuesto que a 
las dos de la mañana era tal el ruido de vo- 
ces y puertas que se abrían y cerraban en los 
corredores, que era imposible dormir en el 
departamento de pasaje. Esto era media hora 
antes de iniciarse el siniestro. Y aquí, £ 
nuestro juicio, están los peligrosos incendin- 
rios, Un fósforo, un cigarrillo no apagado 
una nota que un hombre recibe de una mu- 
jer, 6 una mujer de un hombre. Se supone 
que quien hace uso de estas tres posibilida- 
des se halla embriagado. Abre el armario de 
las sospechas existentes en la Biblioteca, lu- 
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gar en que, poto a poco, se va coincidiendo 
en que intencionado o no, allí se inició el 
fuego. A este lugar, aun en los propios puer- 
tos, difícilmente llega otra gente que no sean 
pasajeros o camareros. Allí no puede haber 
habido manos extrañas, ¡Había sustancias in- 
flamables en el armario? Posiblemente, sí. En 
el *“Oriente*”, gemelo del **Morro Castle””, 
en el propio día del siniestro, y en la Biblio- 
teca, había un depósito de frazadas. Además, 
aunque las leyes marítimas de los Estados 
Unidos determinan que en un barco con pa- 
saje no debe pintarse en el mar, los barcos 
de esta Compañía hacían todos estos traba- 
jos en el mar, con los propios tripulantes. El 
pañolero del **Morro””, al declarar, dice que 
él tenía bajo su llave para ser gastados, dos- 
cientos galones de pintura, sin hacer men- 
ción de los galones que tenía de terementina 
y Una sustancia especial llamada ““Paint- 
Remub””, que se usa para quitar rápidamente 
la pintura deteriorada, Esta sustancia es un 
explosivo muy activo que al prepararla y 
usarla, no puede fumar nadie. Nosotros sabe- 
mos que con esta sustancia se han producido 
dos conatos de incedio en el *““Oriente”?, el 
último bastante grave. Como este último ori- 
ginó bastantes desperfectos, y el fuego fué 
entre New York y Habana, al llegar a este 
último puerto se compraron materiales en un 
almacén de maderas finas, a fin de tener ter- 
minada la reparación antes de regresar el 
barco a New York, 
+ * * 


De cómo son atropellados los trabajadores 
en las minas de Matahambre, situadas en 
Pinar del Río, nos dan una ligera idea las 
siguientes líneas que acabamos de recibir, tan 
sencillas como elocuentes: 


Habana, 21 de Septiembre de 1934. 
Compañero Penichet. 
Estimado compañero: 


Te agradeceré publiques en el BOLETIN 
DE LA UNION SINDICAL DE ARTES 
GRAFICAS, los casos tan extraordinarios 
que están sucediendo en la **República de los. 
esclavos del siglo veinte””, llamada Minas de 
**Matahambre”” y que son como siguen: 

La Compañía coaceiona a los obreros, has- 
ta tal punto, que después del último movi- 
miento de huelga y firmadas las bases por 
ambas partes, son incumplidas todas por par- 
te de dicha compañía, en tanto el Sindicato, 
desde esa fecha, no ha podido dar una asam- 
blea. 

Al mismo tiempo, quiero hacer resaltar las 
condiciones del peligro que existe para' los 
trabajadores, pues pude comprobar también, 
cómo las galerías y pozos donde se extrae el 
mineral, se encuentran en un estado deplora- 
ble, en perjuicio para los trabajadores, y se 
da el caso de un promedio de más de cuaren- 
ta lesionados por accidentes del trabajo dia- 
riamente. 

Y, como punto final, quiero hagas constar “” 
la coacción que se ejerce con aquellos com- | 
pañeros, lo mismo por la compañía que por 
las autoridades, pues allí nadie puede pro- 
testar, y si alguno se atreve, cuando es co- 
nocida su protesta, es despedido inmediata- 
mente de la mina, y tiene que desalojar, 
cuando más tarde, al otro día por la maña- 
na. Esta compañía ha hecho un reglamento 
interior de trabajo, llamando uno por uno a 
los obreros, para que lo firmaran, perdiendo 
todos sus derechos, y el que se negó a fir- 
marlo fué despedido de la misma. Dentro de 
poco tiempo te remitiré dicho reglamento, 
que obra en mi poder, para que puedas to- 
pocer cómo son atropellados los obreros de 
las Minas de ““Matahambre??, 


Francisco Sánchez. 


Huelgan los comentarios y más tratándose 
de una mina de donde se han sacado tantos 
millones. ¡Esas son facetas propias del régi- 
men capitalista! 








